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1 設定 


HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 を使用すると、 HP のを機能製品 （ MFP ) をスタンドアロ 
ンのアナログファックス装置として使用できます。 

この マニュアル のな降のセクションでは、この製品のファックス機能について説明します。 

• ファックスアクセサリの付属部品 

• ファックスアクセサリの取りかけ 

• ファックスの動作確認 

• 必須のファックスの設を 

また、このマニュアルには製品仕様および規制に関する情報も記載されています。 


鞍を 記： MFP では、アナログファックス機能の他に LAN ファックスもサポートされています 。 LAN 
ファックスの管理は HP MFP Digital Sending Software 設まユーテイリテイで行います。このユーテ 
イリテイは独立した製品であり、このマニュアルでは説明していません。 LAN ファックスの詳細につ 
いては、 『HP MFP Digi ね I Sending Software ユーザーズガイド』または 『HP MFP Digi ね I Sending 
Software サポートガイド』を参照してください。アナログファックスアクセサリと LAN ファック 
スの両方を取り付けた場合でも、同時に使巧できるのは1つのファックス機能のみです。 


特定のファックス機能に関する説明を参照できるように、このマニュアルを保管しておいてくださ 
し、。 


を を記： MFP にファックスアクセサリが取り付けられていない場合は、この章の説明に従って取り 
付ける必要があります。 

を記： MFP にファックスアクセサリが取リイ寸けられている場合は、この章の説明に従ってファッ 
クス接続カバーを外し、電話線を接続し、ファックスの初期設定を実行する必要があります。ファッ 
クス接続カバーは、フオーマッタリアパネルの電話コネクタに取り付けられています。 
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ファックスアクセサリの付属部品 

ファックスアクセサリには次の部品が付属しています。 

• 『ファックスガイド』（本書） （ CD に収録） 

• Send Fax ドライバおよび 『Send Fax ドライバガイド』 ( CD に収録) 

• ファックスアクセサリのハードウエアカード 

• 電話線（国/地域によって異なります） 

図 1-1 HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300パツケージの内容 



皆 ミ主記 ； Send Fax ドライバを使用すると、 PC からネットワークに接続された MFP に直接ファック 
スを送信することができます。このドライバのインストールはオプションです。（詳しい手順について 
は、 CD にある 『Send Fax ドライバガイド』を参照してください。） 
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ファックスアクセサリの取り付け 

• HP LaserJet 9040/9050 mfp へのファックスアクセサリの取りかけ/交換 

• HP LaserJet 43451 nfp へのファックスアクセサリの取りかけ/交換 

• HP LaserJet M 4345 MFP へのファックスアクセサリの取り付け/交抱 

• HP Color LaserJet 4730 mfp および HP Color LaserJet CM 4730 MFP へのファックスアクセサリ 

の取り付け/交換 

• HP LaserJet IV 15025 MFP および M 5035 MFP へのファックスアクセサリの取りかけ/交換 

• HP Color LaserJet CM 6040 MFP シリーズへのファックスアクセサリの取り付け/交梅 

• HP LaserJet M 9040 MFP / M 9050 MFP へのファックスアクセサリの取り付け/交換 


HP LaserJet 9040 /9050mfp へのファックスアクセサリの取り付け/交換 

この手順では 、 HP LaserJet 9040 /9050 mfp へのファックスカードの取りかけまたは交換の方まにつ 
いて説明します。 


野 を記： 購入した MFP にファックスアクセサリが取り付けられている場合は、このハードウエア取 
り付け手順を実行する必要はありませんが、この手順のステップ10および11の説明に従って電話線 
を接続する必要があります。また、必須の設定も行う必要があります。 38ぺージの「必須のファ 
ックスの設を I を参.昭して〈ださし、。 


ファックスアクセサリカードは MFP フォーマッタボードに取り付けます。ファックスカードを取 
リイ寸けるには、このボードを取り外す必要があります。ファックスカードの取リイ寸けまたは既巧のフ 
アツクスカードの交換を行うには、次の手順を実行します。 


酱ミ主 記： ファックスアクセサリは M 3035 xsMFP および M 3027 XMFP でもサポートされており、エ 
場出荷時に取り付けられています 。 Color LaserJet 9500 mfp でも同様です。 


1. ファックスカードを箱から取り出します。帯電防止用の袋からは出さないでください。 

2. MFP の電源を切り、電源コードを巧きます。 

3. フォーマッタ ボ ー ドを見つけます。 フォーマッタ ボ ー ドは、 MFP 後部左側の金属プレ ート （1) 
に取り付けられています。 

図 1-2 HP LaserJet 9040 /9050 mfp フオーマッタの場巧 
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4. フォーマッタ （1) からすべてのケーブル （2) をおきます。ケーブルを同じ場巧に戻すことができ 
るように、巧いた場所を覚えておいてください。 


敷を 記： ファックスを取り付けるのが初めての場合は、フォーマッタのリアパネルにある電話 
ジャックの開口部の上のルさいカバーを取り外してから、ファックスカードをフオーマッタに 
差し込んでください。 



フォーマッタボードには、静電気放電 （ ESD ) による損傷を受けやすい部品が含まれています。 
フォーマッタボードを扱うときは、 MFP の金属フレームに接続されている接地リストストラッ 
プなどの静電気防止器具を使用するか、金属フレームを手で触れてください。ただし、ボード上 
の部品に触れないようにしてください。 
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5. フォーマッタ プ レー トの上下にある2 つの 固定ネジ （3) を緩め、 フォーマッタ プ レー トおよび 
ボード （1) を MFP から引き出します。導電性のない平らな場所に フォーマッタ ボードを置きま 
す。 

図 1-3 HP LaserJet 9040 /9050 mfp フオーマッタの取り外し 



ファックスカードには、静電気放電 （ ESD ) による損傷を受けやすい部品が含まれています。フ 
ァックスカードを帯電防止巧の袋から取り出すときや、ファックスカードを取り付けるとき 
は、 MFP の金属フレームのような接化された金属部品に接続されている接地リストストラップ 
などの静電気防止器具を使用するか、金属フレームを手で触れてください。また、ボード上の部 
品に触れないようにしてください。 


聲を 記： 既存のファックスカードを交換する場合は、交換する力ードをフオーマッタから取り 
外します。 


を記： ファックスカードを圾うときは、力ード上の黄色の部品を押さないで〈ださし、。部品 
が損傷を受け、ファックスの障害の原因になる場合があります。 


6. ファックスアクセサリを帯電防止用の袋から取り出します。 
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7. ファックスカードのコネクタ （1) をフォーマッタのファックスコネクタ （2) に巧入します。フォ 
-マッタボードのコネクタには 、 「FAX ACCESSORY 」 というラベルが付いています。コネク 
夕に力ードを挿入するときは、力ードの両端を2つのボードガイドロ）に入れてスライドさせて 
ください。コネクタに完全に入ると、「カチッ」と固定されます。 

アクセサリがしっかりと取り付けられていることを確認します。ファックスカードの電話コネ 
クタがフォーマッタケージの背面の開口部に揃っている必要があります。 

図 1-4 HP LaserJet 9040/9050 mfp フオーマッタボードへのファックスカードの取り付け 



フォーマッタを MFP に戻します。 

図 1-5 HP LaserJet 9040 /9050 mfp へのフオーマッタのち取り付け 
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8. 手順4で抜いたすべてのケーブル (4) をち続し直します。 


鞍 


ミ主記： ファックスカードを電話回線に接続するときは、使用する電話回線が、他の装置によ 
つて使用されない単ーチヤネルのアナログ専用回線であることを確認してください。この回線は 
アナログ回線である必要があります。一部のデジタル PBX システムに接続すると、ファックス 
が正常に動作しません。使巧している回線のタイプがわからない場合は、電話会社に問い合わせ 
てください。また、ファックスアクセサリが正常に動作するように、アクセサリにイ寸属の電話 
線の使用をお勧めします。 



0 宣 1111 
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注記： 壁の電話ジャックは通電されているので、ジャックに触れると感電する場合がありま 
す。電話線を接続するときは、壁の電話ジャックに触れないようにしてください。また、最初に 
電話線を壁の電話ジャックに接続した場合は、もう一方の端にある電話線コネクタのワイヤに触 
れないようにしてください。 


9. 電話線コネクタ （1) をフナーマッタプレートのファックスコネクタ （2) に接続します。「カチ 
ッ」と音がするまでコネクタを押し込みます。 


野 を記： LAN コネクタと電話線コネクタはよく似ています。 LAN ケーブルプラグ （3) を LAN コ 
ネクタに、電話線コネクタ （1) をファックスコネクタ （2) に接続したことを確認します。 LAN コ 
ネクタの方が電話線コネクタよりも幅が広いのでを意してください。 


図 1-6 HP LaserJet 9040 /9050 mfp フオーマッタへのケーブルのち続 



10. 電話線のもう一方を壁の電話ジャックに接続します。「カチッ」と音がするか、コネクタがしっ 
かりと取り付けられるまで、コネクタを押し込みます。コネクタのタイプは国/地域によって異 
なるので、コネクタを接続したときに「カチッ」と音がする場合も、音がしない場合もありま 
す。 


11. MFP の電源コードを差し込んで、電源スイッチをナンにします。 

これで、ファックスカードの取り付けは完了です。次に、ファックスが正しく取り付けられており、 
動作していることを確認する必要があります。 37ぺージの「ファックスの動作確認 I をを照して 
ください。 

HP LaserJet 43451 nfp へのファックスアクセサリの取り付け/交換 

この手順では 、 HP LaserJet 4345 mfp へのファックスカードの取り付けまたは交換の方まについて説 
明します。 

ファックスカードは MFP フナーマッタボードに取り付けます。ボードには MFP のサイドパネルを 
外してアクセスします。ファックスカードを取り付けるには、次の手順を実行します。 

1. ファックスカードを箱から取り出します。帯電防止用の袋からは出さないでください。 

2. MFP の電源を切り、電源コードを巧きます。 

3. プリンタ背面のフォーマッタボード （1) を見つけます。 

4. フオーマッタボードにアクセスするには、 MFP 側面の取り外し可能なカバー (2) を見つけます。 
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5. サイドカバーのへこんだ部分 （2) に指を入れて引っ張り、後ろにスライドさせてプリンタから力 
バーを取り外します。 

敷 を記:_ この手順では、フォーマッタからケーブルを外す必要はありません。 

図 1-7 MFP フオーマッタカバー - HP LaserJet 4345 mfp (背面図） 
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6. フォーマッタケージドア （1) のドアタブ （2) を引き出し、ドアをスイング （3) させて開きまず。 


図 1-8 フォーマッタケージドア - HP LaserJet 4345 mfp 



ESD 


ファックスカードには、静電気放電 （ ESD ) による損傷を受けやすい部品が含まれています。フ 
ァックスアクセサリを帯電防止用の袋から取り出すときや、ファックスアクセサリを取り付け 
るときは、ち地された MFP の金属フレームにち続されているち地リストストラップなどの静電 
気防止器具を使用するか、 MFP の金属フレームを手で触れたままファックスカードを取り付け 
てください。 


野 注記： ファックスを取り付けるのがネ刀めての場合は、フォーマッタのリアパネルにある電話 
ジャックの開口部の上のかさいカバーを取り外してから、ファックスカードをフォーマッタに 
差し込んでください。 

を記： 既存のファックスカードを交換する場合は、交換する力ードをフォーマッタから取り 
外します。 

を記： ファックスカードを圾うときは、力ード上の黄色の部品を押さないで〈ださし、。部品 
が損傷を受け、ファックスの障害の原因になる場合があります。 


7. ファックスカードを帯電防止巧の袋から取り出します。 
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8. ファックスカードのコネクタ （1) をフォーマッタのファックスコネクタ （2) に巧入します。フォ 
-マッタボードのコネクタ （2) には 、 「FAX ACCESSORY 」 というラベルが付いています。力一 
ドの両端を 2 つのガイ ドロ）に入れてスライドさせます。完全に入ると、力ードが「カチッ」と 
固定されます。 

アクセサリがしっかりと取り付けられていることを確認します。ファックスカードの電話コネ 
クタ （4) がフォーマッタケージの背面の開口部 （5) に揃っている必要があります。 

図 1-9 フオーマッタへのファツクスカードの取り付け - HP LaserJet 43451 nfp 



9. フオーマッタ ケージドアを閉じ 、 MFP フオーマッタ カバーを元に戻します。 


鞍を 記： ファックスアクセサリを電話回線に接続するときは、ファックスアクセサリ用の電話 
回線が化の装置によつて使巧されない専用回線であることを確認してください。この回線はアナ 
ログ回線である必要があります。一部のデジタル PBX システムに接結すると、ファックスが正 
常に動作しません。使用している回線のタイプがわからない場合は、電話会社に問い合わせてく 
ださい。また、ファックスアクセサリが正常に動作するように、アクセサリに付属の電話線の 
使用をお割めします。 

を記： 壁の電話ジャックは通電されているので、コネクタのワイヤに触れると感電する場合が 
あります。電話線を接続するときは、壁の電話ジャックに触れないようにしてください。また、 
最初に電話線を壁の電話ジャックに接続した場合は、もう一方の端にある電話線コネクタのワイ 
ヤに触れないようにしてください。 
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10. 片方の電話線コネクタ （1) をファックスコネクタ （2) に接続します。「カチッ」と音がするまで 
押し込みます。 

図 1-10 ケーブルの接続 - HP LaserJet 4345 mfp 



11. 電話線のもう一方を壁の電話ジャックに接続します。「カチッ」と音がするか、コネクタがしっ 
かりと取り付けられるまで、コネクタを押し込みます。コネクタのタイプは国/地域によって異 
なるので、コネクタを接続したときに「カチッ」と音がする場合も、音がしない場合もありま 
す。 

12. MFP の電源コードを差し込んで、電源スイッチをナンにします。 

これで、ファックスカードの取り付けは完了です。次に、ファックスが正しく取り付けられており、 
動作していることを確認する必要があります。 37ぺージの「ファックスの動作確認 I を参照して 
ください。 

HP LaserJet M 4345 MFP へのファックスアクセサリの取り付け/交換 

デバイスに HP LaserJet Analog Fax Accessory 300がインス I —ルされていない場合は、次の手順に 
従ってインストールします。 

1. 箱からファックスアクセサリを取り出します。帯電防止袋からは出さないようにしてくださし、。 

2. デバイスの電源をナフにし、電源ケーブルを外します。 
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3. デバイスの背面で、へこんでいる部分に指をかけ、サイドカバーをスライドして外します。 



4. 必要に応じてプラスチックのファックスアクセサリカバーをフォーマッタから外します。カバ 
—上部の溝にコインを挿入し、コインをてこにしてカバーをフオーマッタから外します。 



5. 金属製のつまみをつかんで引きながらフオーマッタケージのドアを開きます。 



6. 既存のファックスアクセサリを交換する場合は、古い力ードをスロットから引き出してフォー 
マッタから取り外します。 

7. 新しいファックスアクセサリを帯電防止袋から取り出します。 


A ミ主意： ファックスアクセサリには静電放電 （ ESD ) しやすい部品が含まれています。ファック 
スアクセサリを巧う場合は、静電気除去リストストラップ（デバイスの金属フレームにつなぎま 
す）などの静電気防止用具を使用したり、他方の手でデバイスの金属フレームに触れたりして電 
気を逃がすようにしてください。 

を意： ファックスアクセサリを巧う場合は、力ードの黄色いコンポーネントを押さないでく 
ださい。この部分を巧すと、力ードが壊れ、ファックスが正常に機能しなくなる場合がありま 
す。 


8. 新しいファックスアクセサリの2か所の切れ込みをフォーマッタの2つのファックスアクセサ 
リガイドに合わせます。 
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9. ファックスアクセサリを押し込み、アクセサリがフォーマッタにしっかりと接続されているこ 
とを確認します。ファックスアクセサリの電話コネクタがフォーマッタケージの四角い巧に合 
うように調整する必要があります。 




11. フオーマッタカバーを取りイ寸けます。 



12. 電源ケーブルをデバイスに接続し、デバイスの電源を入れます。 

HP Color LaserJet 4730mfp および HP Color LaserJet CM4730 MFP へのつ 
ァックスアクセサリの取り付け/交換 

HP Color LaserJet 4730 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP には、アナログファックスアクセ 
サリが取り付けられていません 。 HP Color LaserJet 4730 x . 4730 xs 、4730 xm MFP モデルには、 
Analog Fax Accessory 300が取り付けられています。 Windows ューザーは、デジタルファックスサ 
-ビスを提供する HP Digital Sending Software ( DSS ) をインストールすることもできます（オプシヨ 
ン)。 
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アナログファックスアクセサリがまだ取り付けられていない場合は、この手順に従って HP Color 
LaserJet 4730 mfp または HP Color LaserJet CM 4730 MFP に取り付けて く ださい。 

1. MFP をオフにし、すべてのケーブルを巧きます。 


図 1-11 電源をナフにする 
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2. MFP の背面でフオーマッタボードの位置を確認します。 


図 1-13 フオーマッタボードの位置を確認する 



教を 記： ネ刀めてファックスを取り付ける場合は、フォーマッタのリアパネルにある電話ジャッ 
クの開口部の上のかさいカバーを取り外してから、ファックスカードをフオーマッタに差し込 
んでください。 


3. フォーマッタボードの上部および下部にある黒いタブを静かに引っ張り、ボードを MFP から引 
き出します。接地された、きれいで平らな場所にフオーマッタボードを置きます。 


図 1-14 黒いタブを引っ張る 



JAWW 


ファックスアクセサリの取り付け 15 
































































4. ファックスカードのストラップの左側を持ち上げます。 


図 1-15 ファックスカードのストラップの左側を持ち上げる 



5. ファックスカードのストラップのち側のタブを左に押します。 
図 1-16 タブをファックスカードのストラップの左側に外す 
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6 . 


ファックスカードのストラップを持ち上げて外しまず。 
図 1-17 ファックスカードのストラップを外ず 



7. 


既存のファックスアクセサリを交換する場合は、引きおいて外します。 
図 1-18 既存のファックスアクセサリを交換ずる 
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8. ファックスアクセサリを帯電防止用の袋から取り出します。 



ファックスアクセサリには、静電気放電 （ESD) による損傷を受けやすい部品が含まれていま 
す。ファックスアクセサリを帯電防止用の袋から取り出すときやファックスアクセサリを取り 
付けるときは、接地された MFP の金属フレームに接続されている接地リストストラップなどの 
静電気防止器具を使用するか、 MFP の金属フレームを手で触れたまま行ってください。 


9. ファックスアクセサリを2つのガイドに揃えます。コネクタピンが揃っていることを確認し、 
ファックスアクセサリを押し込みます。ファックスアクセサリがフォーマッタにしっかりと接 
結されていることを確認します。 

図 1-19 ファックスアクセサリを差し込む 
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10. ファックスカードのストラップを外します。 


図 1-20 ファックスカードのストラップを外す 



11. ファックスカードストラップの右側のタブを固定します。 

図 1-21 ファックスカードストラップのち側のタブを固定する 
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12. ファックスカードストラップの左側のタブを固定します。 

図 1-22 ファックスカードストラップの左側のタブを固定する 



13. フォーマッタボードを軌道の上部および下部に揃え、ボードの背面を MFP にスライドさせま 
す。 

図 1-23 フオーマッタボードを揃える 
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14. すべてのケーブルを再接続し、 MFP をオンにします。 


図 1-24 ケーブルを再接続する 



鞍を 記； ファックスアクセサリを電話回線に接結するときは、ファックスアクセサリ用の電話 
回線が他の装置によつて使用されないま巧回線であることを確認してください。また、この回線 
はアナログ回線である必要があります。一部のデジタル PBX システムに接続すると、ファック 
スが正常に動作しません。使用している電話回線がアナログかデジタルかわからない場合は、電 
話会社に問い合わせてください。 

を記： ファックスアクセサリが正常に動作するように、アクセサリに付属の電話線の使用を 
お勧めします。 


15. ファックスアクセサリキットに付属の電話線を探します。電話線の一方を、フォーマッタにあ 
るファックスアクセサリ電話ジャックに接続します。「カチッ」という音が聞こえるまで、コネ 
クタを巧し込みます。 



m を記： 電話線は、必ずフォーマッタの上部近くにあるファックスアクセサリポートに接結し 
てください。フオーマッタの下部近くにある HP Jetdirect LAN ポートには接続しないでくださ 
い。 


16. 電話線のもう一方を壁の電話ジャックに接続します。「カチッ」と音がするか、コネクタがしっ 
かりと取り付けられるまで、コネクタを押し込みます。コネクタのタイプは国/地域によって異 
なるので、コネクタを接続したときに「カチッ」と音がする場合も、音がしない場合もありま 
す。 
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HP LaserJet M5025 MFP および M5035 MFP へのファックスアクセサリの取 
り付け/交換 

1. 箱からファックスアクセサリを取り出します。帯電防止袋からは出さないようにしてくださし、。 

2. デバイスの電源をオフにし、電源ケーブルを外します。 

3. デバイスの背面で、 へこんで いる部分に指をかけ、サイドカバーをスライドして外します。 



im Tifo I 

4. 必要に応じてプラスチックのファックスアクセサリカバーをフォーマッタから外します。カバ 
—上部の溝にコインを挿入し、コインをてこにしてカバーをフオーマッタから外します。 



5. 金属製のつまみをつかんで引きながらフオーマッタケージのドアを開きます。 
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6. 既存のファックスアクセサリを交換する場合は、ファックスケーブルを外し、アクセサリをデ 
バイスから取り外します。 

7. 新しいファックスアクセサリを帯電防止袋から取り出します。 
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ファックスアクセサリを扱う場合は、力ードの黄色いコンホーネントを巧さないでく 
この部分を巧すと、力ードが壊れ、ファックスが正常に機能しなくなる場合がありま 


A 注意： ファックスアクセサリには静電放電 （ESD) しやすい部品が含まれています。ファック 
スアクセサリを巧う場合は、静電気除去リストストラップ（デバイスの金属フレームにつなぎま 
す）などの静電気防止用具を使用したり、他方の手でデバイスの金属フレームに触れたりして電 
気を逃がすようにして〈ださい。 


8. 新しいファックスアクセサリをフォーマッタの下部の黒いファックスアクセサリガイドに合わ 
せます。ファックスアクセサリの電話コネクタがフオーマッタケージの四角い穴に合うようじ 
調整する必要があります。 



9. ファックスアクセサリを押し込み、ファックスアクセサリがフォーマッタにしっかりと接続さ 
れていることを確認します。 

10. ファックスケーブルを新しいファックスアクセサリに接続する 
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12. フオーマッタカバーを取り付けまず。 



13. 電源ケーブルをデバイスに接続し、デバイスの電源を入れます。 


HP Color LaserJet CM 6040 MFP シリーズへのファックスアクセサリの取り付 
け/交換 

アナログファックスアクセサリがまだ取り付けられていない場合は、この手順に従って HP Color 
LaserJet CM 6040 MFP シリーズに取り付けてください。 

1. MFP の電源をオフにし、電源コードを巧きます。 


図 1-26 電源をナフにする 



図 1-27 電源コードを巧く 
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2. MFP からすべてのケーブルを巧きます。 


図 1-28 ケーブルを巧く 



3. フォーマッタボードの上部および下部にある黒いタブを中央方向に押して、ボードを MFP から 
静かに引き出します。お化された、きれいで平らな場巧にフォーマッタボードを置きます。 

図 1-29 黒いタブを引っ張る 
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4. ファックスカードのストラップの左側を持ち上げます。 

図 1-30 ファックスカードのストラップの左側を持ち上げる 



5. ファックスカードのストラップのち側のタブを左に押します。 
図 1-31 タブをファックスカードのストラップの左側に外す 
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6 . 


ファックスカードのストラップを持ち上げて外します。 
図 1-32 ファックスカードのストラップを外す 



7. 


既存のファックスアクセサリを交換する場合は、引き抜いて外します。 
図 1-33 既存のファックスアクセサリを交換する 
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8. ファックスアクセサリを帯電防止用の袋から取り出します。 



ファックスアクセサリには、静電気放電 （ ESD ) による損傷を受けやすい部品が含まれていま 
す。ファックスアクセサリを帯電防止用の袋から取り出すときやファックスアクセサリを取り 
付けるときは、接地された MFP の金属フレームに接続されている接地リストストラップなどの 
静電気防止器具を使用するか、 MFP の金属フレームを手で触れたまま行ってください。 


9. ファックスアクセサリを2つのガイドに揃えます。コネクタピンが揃っていることを確認し、 
ファックスアクセサリを押し込みます。ファックスアクセサリがフォーマッタにしっかりと接 
結されていることを確認します。 

図 1-34 ファックスアクセサリを差し込む 
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10. ファックスカードのストラップを外します。 


図 1-35 ファックスカードのストラップを外す 



11. ファックスカードストラップの右側のタブを固定します。 

図 1-36 ファックスカードストラップのち側のタブを固定する 
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12. ファックスカードストラップの左側のタブを固定します。 

図 1-37 ファックスカードストラップの左側のタブを固定する 



13. フォーマッタボードを軌道の上部および下部に揃え、ボードの背面を MFP にスライドさせま 
す。フォーマッタボードの黒いタブを外側に押して、元の位置にはめ込みます。 

図 1-38 フオーマッタボードを揃える 



30 第1章設定 


JAWW 
















14. すべてのケーブルを再接続し、 MFP をオンにします。 


図 1-39 ケーブルを再接続する 



歐 を記： ファックスアクセサリを電話回線に接続するときは、ファックスアクセサリ用の電話 
回線が他の装置によつて使用されないま巧回線であることを確認してください。また、この回線 
はアナログ回線である必要があります。一部のデジタル PBX システムに接続すると、ファック 
スが正常に動作しません。使用している電話回線がアナログかデジタルかわからない場合は、電 
話会社に問い合わせてください。 

を記： ファックスアクセサリが正常に動作するように、アクセサリに付属の電話線の使用を 
お勧めします。 
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15. MFP I こ電源コードをち続し、電源を入れます。 


図 1-40 電源コードを接続する 
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16. ファックスアクセサリキットに付属の電話線を探します。電話線の一方を、フォーマッタにあ 
るファックスアクセサリ電話ジャックに接続します。「カチッ」という音が聞こえるまで、コネ 
クタを押し込みます。 



17. 電話線のもう一ちを壁の電話ジャックに接続します。「カチッ」と音がするか、コネクタがしっ 
かりと取り付けられるまで、コネクタを押し込みます。コネクタのタイプは国/地域によって異 
なるので、コネクタを接続したときに「カチッ」と音がする場合も、音がしない場合もありま 
す。 


HP LaserJet M 9040 MFP/M 9050 MFP へのファックスアクセサリの取り付け / 
交換 


アナログファックスアクセサリがまだ取り付けられていない場合は、この手順に従って HP LaserJet 
M 9040 MFP/M 9050 MFP シリーズに取り付けてください。 


1. オプションの排紙デバイスをスライドさせて、プリントエンジンから取り外します。 


図 1-43 が紙デバイスをスライドさせて取り外す 



2. MFP の電源をナフにし、電源コードとケーブルをすべて取り外します。 


図 1*44 電源をオフにし、ケーブルを取り外す 
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3. MFP 背面のつまみわじ （2 箇所）を緩めます。 


図 1-45 わじを緩める 



4. わじをつまんで、フォーマッタボードを MFP から引き出します。電気を通さない平らな面にフ 
才ーマッタボードを置きます。 

図 1-46 フオーマッタを取り外す 



5. 既存のファックスアクセサリを交換する場合は、引き上げて取り外してくださし、。 
図 1-47 既存のファックスアクセサリを交換する 
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6 . 


ファックスアクセサリを帯電防止用の袋から取り出します。 


ESD 


ファックスアクセサリには、静電気放電 （ESD) による損傷を受けやすい部品が含まれていま 
す。ファックスアクセサリを帯電防止巧の袋から取り出すときやファックスアクセサリを取り 
付けるときは、接地された MFP の金属フレームに接続されている接地リストストラップなどの 
静電気防止器具を使用するか、 MFP の金属フレームを手で触れたまま行ってください。 

7. ファックスアクセサリを2つのガイドに揃えます。コネクタピンが揃っていることを確認し、 
ファックスアクセサリを押し込みます。ファックスアクセサリがフォーマッタにしっかりと接 
続されていることを確認します。 

図 1-48 ファックスアクセサリを差し込む 




8. フォーマッタボードを MFP に差し込み、2つのわじを締めます。 
図1"49 フオーマッタを取り付ける 
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9. 電源コードとケーブルをすべて再接続し、 MFP の電源を入れます。 


図 1-50 ケーブルを再接続し、 MFP の電源を入れる 



敷を 記： ファックスアクセサリを電話回線に接続するときは、ファックスアクセサリ巧の電話 
回線が他の装置によつて巧用されないま用回線であることを確認して〈ださい。また、この回線 
はアナログ回線である必要があります。一部のデジタル PBX システムに接結すると、ファック 
スが正常に動作しません。使用している電話回線がアナログかデジタルかわからない場合は、電 
話会社に問い合わせてください。 

を記： ファックスアクセサリが正常に動作するようじ、アクセサリに付属の電話線の巧巧を 
お割めします。 


10. ファックスアクセサリキットに付属の電話線を探します。電話線の一ちを、フォーマッタにあ 
るファックスアクセサリ電話ジャックにち続します。「カチッ」という音が聞こえるまで、コネ 
クタを巧し込みます。 



敷 を記： 電話線は、必ずフォーマッタの上部近くにあるファックスアクセサリポートにお続し 
て〈ださい。フオーマッタの下部近くにある HP Jetdirect LAN ポートには接続しないで〈ださ 
い。 


11. 電話線のもう一方を壁の電話ジャックに接続します。「カチッ」と音がするか、コネクタがしっ 
かりと取り付けられるまで、コネクタを巧し込みます。コネクタのタイプは国/地域によって異 
なるので、コネクタを接続したときに「カチッ」と音がする場合も、音がしない場合もありま 
す。 
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ファックスの動作確認 

ファックスアクセサリが取り付けられ、正常に動作しているときは、 MFP コント ロール パネルに 
[ファックス]アイコンが表示されます。ファックスアクセサリを取り付けただけで設定していない場 
合は、[ファックス]アイコンが薄く表示され、その上に隙定されていません]と表示されます （MFP 
モデルによっては表示されないことがあります)。この場合は、ファックスアクセサリを設定する必 
要があります。 38ぺージの「必覆のファックスの訟定」 を参照して〈ださい。 
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必須のファックスの設定 


聲 を記： ファックス設定ウイザードの手順に従って、必須のファックス設定を行うことができます。 
詳細については、 38ぺージの「ファックス i を産ウイザ ー む を参照して〈ださい。 


ファックスアクセサリを取り付けた後、アクセサリを巧用するには、所定の設定を行う必要がありま 
す。設定を行っていない場合、[ファックス]アイコンは薄くま示されます。この設定には次のものが 
あります。 

• 日付と時刻 

• 場所闽/地域） 

• ファックスへッダー(電話番号と会社名） 

この情報はファックスヘッダーに使用され、すべての送信ファックスに印刷されます。 


載 を記； ファックスアクセサリを最初に取リイ寸けたときに、この設定の一部が MFP から読み取ら 
れ、値が既に設定されている場合があります。値が正しく設定されていることを確認してください。 

を記： 米国とその化をくの国/地域では、日付、時刻、場所、電話番号、および会社名を設定するこ 
とがファックスのま的な要件になっています。 


ファックス設定ウイザード 

ファックス設定ウイザードの順を追った手順に従って、ファックス機能を巧巧するために必要なファ 
ックス設定を行うことができます。設定を行っていない場合、ファックス機能は使用できません。ウ 
イザードを巧巧して設定するファックス設定は次のとおりです。 

• 場所（国/地域） 

• ファックス番号 

• 会な名 

この情報はファックスヘッダーに使用され、すべての送信ファックスじ印刷されます。 

装置がオンになると、ウイザードが起動します。ウイザードを使用するか、ウイザードを終了して後 
で設定を行うかを選択できます。 


W ミ主記： コントロールパネルでウィザードを使巧して行った設定は、内蔵 Web サーバーで行った設 
定よりも優先します。 


ファックス設定メニューへのアクセス 

必須ファックス設定は、各 MFP に固有のファックス設定メニューを使用して行います。 


敷を 記： ファックスメニュー設定がメニューリストに表示されない場合は、 LAN ファックスが有効 
になっている可能性があります。 LAN ファックスを有効にすると、アナログファックスアクセサリ 
が無劾になり、ファックスメニューは表示されません。 LAN ファックスとアナログファックスのど 
ちらかのファックス機能のみを有効にすることができます。ファックスアイコンは、どちらかのファ 
ックス機能に巧して表示されます。 LAN ファックスが有効なときにアナログファックスを使用する 
場合は 、 HP MFP Digi ね I Sending Software 設定ユーティリティを使用して LAN ファックスを無効に 
します。 
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HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp および HP Color LaserJet 4730mfp 
と 9500 mfp の日付と時刻の設定または確認 

ファックスアクセサリの日付と時刻の設定は、 MFP の日かと時刻の設定と同じ値です。 MFP に初め 
て電源を入れると、この情報の入力が要ホされます。 

日付と時刻の設定を確認または変更するには、次の手順を実行します。 

1. コント ロール パネルの [メ ニュ ー] ボタンを巧して、メインメニューを表示します。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを表示します。 

3. [ファックスの セットアップが必要です] をタッチして、必要な設定の メニ ューを表示します。 

4. [曰付/時刻] をタッチして、設をを表示します。 

5. 日付の形式を選択して日付を入力します。 

6. 時刻の形式を選択して時刻を入力します。 

7. [OK] をタッチして、設をを適用します。 

HP LaserJet M3035 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 
MFP 、 M 9040 MFP 、 M9050 MFP 、 も'よび HP Color LaserJet CM4730 MFP 、 
CM 6040 MFP シリーズの日付と時刻の設定または確認 

ファックスアクセサリの日付と時刻の設定は、 MFP の日付と時刻の設定と同じ値です。 MFP に初め 
て電源を入れると、この情報の入力が要ホされます。 

日付と時刻の設定を確認または変更するには、次の手順を実行します。 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. [ネ刀期セットアップ] をタッチしてセットアップ設定 メニ ューを表示し、次に [ファックス セット 
アップ] をタッチします。 

3. [必要な設定] をタッチします。 

4. 日付の形式を選択して日イ寸を入力します。 

5. 時刻の形式を選択して時刻を入力します。 

6. [保存] をタッチして、設定を適巧します。 

MFP/ ファックスアクセサリの国 / 地域の設定、確認、または変更 

場所の設定では、 MFP とファックスアクセサリが設置されている国/地域を特定します。また、国/地 
域に応じた日付/時刻のお式と呼び出し回数の最小値/最大値の範困を設定します。この設定は一部の 
国/地域で法的な要件になっているため、ファックスアクセサリを巧用するには設定が必要です。プ 
リンタに初めて電源を入れると、この情報の入力が要ボされます。 

HP LaserJet 4345mfp および 9040 /9050mfp と HP Color LaserJet 4730mfp および 9500 mfp での MFP/ ファ 
ックスの国/地域の設定、確認、またはを更 

1. コントロールパネルの [メニュー ] ボタンを押して、メインメニューを表示します。 

2. [ ファックス ] を タツ チして、 [ ファックス]メニ ューを表示します。 
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3. [ファックスの セットアップが必要です] をタッチして、[必要な設定] メニ ューを表示します。 

4. [ファックスヘッダ] をタッチして、ヘッダーの設定を表示します。 

5. [場所] をタッチして、国/地域のリストを表示します。 

6. 自分の国/地域が表示されるまでリストをス クロー ルし、国/地域をタッチして選がします。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでの MFP / ファックスの場所の設定、 
確認、またはを更 

1. コントロールパネルの 惰理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. [初期セットアップ] をタッチして、セットアップ設定メニューを表示します。 

3. [ファックスセットアップ] をタッチして、[ファックスセットアップ]メニューを表示し、 [必要 
な設定] をタッチします。 

4. [場戸方] をタッチして、国/地域のリストを表示します。 

5. 自分の国/地域が表示されるまでリストをスクロールし、国/地域をタッチして選択します。 

6. [保存] をタッチして、設定を保巧します。 

ファックスへッダーの 設定 

ファックスヘッダーの設定では、ファックスヘッダーに印刷される電話番号および会社名を設定し 
ます。この情報は必須なので、設定が必要です。 

ファックスアイコンがコントロールパネル画面に表示されおり、その上に「設定されていません」 
と薄く表示されていなければ、必要な設をはすベて完了しています。ファックスを送信するに 
は、 67ぺージの「ファックスの使用 I の ファックス送信に関する説明を参照してください。 

HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp のファックスヘッダ 
一の設定、確認、またはを更 

1. コントロールパネルの [メニュ ー] ボタンを押して、メインメニューを表示します。 

2. [ファックス] を タッ チして、 [ファックス]メニ ューを表示します。 

3. [ファックスの セットアップが必要です] をタッチして、[必要な設定] メニ ューを表示します。 

4. [ファックスヘッダ] をタッチして、設定を表示します。 

5. [電話番号] をタッチして、キーボードをま示します。 

6. 電話番号を入力し、 [ OK ] をタッチして [ファックスヘッダー]メニューに 戻ります。 

7. [会社名] をタッチして、キーボードを表示します。 

8. 会社名を入力し、 [ OK ] をタッチして設定を完了します。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでのファックスヘッダーの設定、確 
認、または変更 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. [初期 セットアップ] をタッチして、[ネ刀期 セットアップ]メニ ューを表示します。 
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3. [ファックスセットアップ] をタッチして、 [ファックスセットアップ] メニューを表示しまず。 

4. [必要な設定] をタッチして、[必要な設定]メニューを表示します。 

5. [ファックス ヘッダー情報] をタッチして、ヘッダー情報を表示します。 

6. [電話番号] をタッチして、[電話番号]画面を表示します。 

7. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

8. キーボードを使用して電話番号を入力して、 [ OK ] をタッチします。 

9. [保存] をタッチして、ヘッダー電話番号を保存します。 

10. [会が名] をタッチして、処理を繰り返します。 
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2 ファックスの設定 


この章では、コントロールパネルのファックスメニユーからアクセスできる MFP ファックスアク 
セサリの設定について説明します。コントロールパネルな外にも、リモート設定ツールを巧用してこ 
れらの設定にアクセスできます。 


教 注記： な下の設定の詳細については、 1ぺージの「設をI をを照して〈ださい。次のファックス設 
定は第1章で説明巧みであるため、ここでは説明しません：ファックスのキャンセル、日イ寸と時刻、 
場巧の設定、ヘッダーの設定。 
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リモートでのファックス設定 

MFP コント ロール パネルだけでなく、さまざまなソフトウェアツールを使用して、ファックスアク 
セサリをリモートで設をできます。 MFP には内蔵 Web サーバー (EWS) が組み込まれているため、 
Web ブラウザまたは HP Web Jetadmin (WJA) のいずれかを使用して Web 上でファックスアクセサ 
リを設定できます。また、 HP MFP Digital Sending Software 設定ューティリティ (DSS) を使用し 
て、ネットワークに接続したコンピュータからネットワーク上でファックスアクセサリを設定するこ 
ともできます。これらのツールを巧巧すると、本書で説明している MFP ファックスメニューから利 
巧可能なほとんどのファックスアクセサリ設定にアクセスできます。 


W を記： DSS 設をューティリティでは、 MFP のアナログファックス機能の有効または無効を切り替 
えることができます。 DSS 設定ューティリティでアナログファックスを無効にし、設定ューティリ 
ティから MFP を切り離すと、 EWS または WJA の[デジタル送信]メニューに[ファックス送信]が表 
示されな〈なります。この場合は、 DSS 設定ユーティリティを使用して MFP のアナログファックス 
を有効にします。 


Web ブラウザ 

MFP には、内蔵 Web サーバ ー (EWS) があります。 EWS を使用すると、この章で説明するように 
Web ブラウザでアナログファックス設定にアクセスして設定できます。 

Web ブラウザを使用して EWS のファックス設定画面にアクセスするには、次の手順を実行します。 

1. ブラウザの URL アドレスバーに MFP の IP アドレスを入力し、 Enter キーを巧して EWS の 
[MFP の設定]画面を開きます。 MFP の IP アドレスを取得するには、 [MFP の設定]ぺージを印 
刷します。 


載を 記： DSS を使巧している場合は、 DSS が制御下にあることを示すメッセージが EWS にま 
示されます。設定を変更するには、 DSS を使巧する必要があります。 


2. [デジタル送信]タブをクリックします。 

3. [ファックス送信]タブを選択してファックス設定画面を開きます。 

4. [ファックス設定]画面で設定を変更し、 [0 のをクリックしてその設定を適用します。[詳細設 
を]を選巧して [MFP モデムの詳細設定]画面を開き、その他のファックス設定を行います。設定 
値の詳細については、設定ちまに関する本書の説明を参照してください。 

5. 設定を変更した後、 [0 のをクリックしてその設定を適用します。 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin を使用して MFP のアナログファックス設定にアクセスするには、次の手順を実行 

します。 HP Web Jetadmin の詳細については 、 『HP Web Jetadmin リファレンスマニュアル』を参 

照してください。 

1. HP Web Jetadmin を起動します。 

2. [-覧表]テキストボックスで、[クイックデバイス検索]テキストボックスに MFP の IP アドレ 
スを入力します。 [ Go ] をクリックすると、右側のウィンドウにデバイスのステータスが表示さ 
れます。そのウィンドウのステータスドロップダウンメニューから[デジタル送信とファック 
ス]を選巧します。 

3. [ファックス 設定]または [ファックスの 詳細設定]セクションのオプションを設定します。個々の 
設定については、設定の横のコンテキストヘルプを選択してください。 

4. 設をを変更した後、[適用]を選択してその設定を適用します。 
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1 台の MFP だけでなく、複数のデバイスを設定することもできます。複数デバイスモードでは、複 
数の MFP を一度に設定します。この機能の詳細については、 『HP Web Je ね dmin リファレンスマニ 
ュアル J 1 を参照してください。 

HP MFP Digital Sending Software 設定ユーテイリテイ 

DSS 設定ューティリティを巧巧して MFP のアナログファックス設定にアクセスするには、次の手順 
を実行します。 

1. コンピュータまたはサーバーでューティリティを起動し、メイン画面を開きます。 

2. MFP を選択し、メイン画面の [MFP の 設定]ボタンをクリックします。次に[ファックス送信]夕 
ブを選巧して[ファックス設定]画面を開きます。 

3. MFP のファックス機能を有効にするには、 [ファックスへの 送信機能を有効に する ] を選択しま 
す。アナログファックス設定にアクセスするには、 [ファックスの 送信]ドロップダウンリストか 
ら [MFP の内蔵モデムから直接]を選択します。[ファックスの設定]画面で設定を変更し、 [0K] 
をクリックしてその設定を適用します。[詳細設定]をクリックして [MFP モデムの詳細設定]画 
面を開き、その他のファックス設定を行います。 

これらの設定値の詳細については、設定ちまに関する本書の説明を参照してください。 

4. 設定を変更した後、 [0 のをクリックしてその設定を適巧します。 

1 台の MFP だけでなく、複数のデバイスを設ミすることもできます。 HP MFP Digital Sending Software 
設定ューティリティの詳細については、 『HP MFP Digi ね I Sending So 行 ware ューザーズガイド』ま 
たは 『HP MFP Digital Sending Software サポートガイド』を参照してください。 


教を 記： ファックスちまの機能と設定によっては、これらのオプションの一部が表示されなかった 
り、設定できなかったりする場合があります。 
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ファックス送信設定 

ダイアルトーン検出の設定 

ダイアルトーン検出の設定では、ファックスを送信する前にダイアルトーンを確認するかどうかを 
決定します。 


HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でダイアル I —ン 
検出を設まする 

1. コント ロール パネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. ス クロールして、 [ファックス 送信] をタッチします。 

4. スクロールして [ダイアルトーンを検出] をタッチし、ダイアルトーン検出の設定を表示します。 

5. ダイアルトーン検出を無効にするには [オフ] (デフォルト）をタッチします。有効にするには [才 
ン] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでダイアルトーン検出を設定する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] にタッチして、初期設定メニューを開きます。 

3. [ファックスセットアッ 巧を タッチして、ファックス設定メニューを開きます。 

4. [ファックス送信設定] をタッチして、下矢印を使用して [ダイアルトーンを検出] にスクロールし 
ます。 

5. ダイアルトーン検出を有効にするには [有効] (デフォルト）をタッチします。無効にするには [無 
効] をタッチします。 

才 一/ くーレイヘッダーの設定（ファックス送信側） 

才ーバーレイヘッダーは、日イ寸、時刻、会社名、電話番号、およびぺージ番号で構成されており、送 
信するファックスのページ上部に印刷されます。この設をでは、ヘッダーをページ上部に付加する 
力、、オーバーレイとして印刷するかをホ定します。ヘッダーをページ上部に付加する場合は、ページ 
のデータが下に移動し、ページ下部のデータが次のページに移動して、印刷するページが増える場合 
があります。ヘッダーをオーバーレイとして印刷する場合は、ページのデータは移動しませんが、へ 
ッダーがページ上部のデータに重なって印刷される場合があります。 


m を記： ファックス転送が有効になっている場合は、才ーバーレイを有効にしても、才ーバーレイへ 
ッダーが常にぺージ上部に付加されます。 


HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でファックス送信 
促 j の才ーバーレ斗ヘッダーを義定す去 

1. コントロール パネルの [メニ ュー] ボタンを押して、 メインメニ ューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. スクロールして、 [ファックス送信] をタッチします。 
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4. [才ーバーレイヘッダ] をタッチして、へッターの設定を表示します。 

5. ヘッダーを才ーバーレイとして印刷するには [はし、] をタッチします。ヘッダーをぺージ上部に付 
加するには [いいえ] (デフナルト）をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM 6040 MFP シリーズでファックス送信側の才 一/ くーレイ 
ヘッダーを設定する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして、 [デフォルトジョブオプション] をタッチします。 

3. スクロールして、 [デフォルトファックスオプション] をタッチします。 

4. スクロールして 、[ファックス送信] をタッチします。 

5. [ファックスヘッダ] をタッチして、ヘッダーの設定を表示します。 

6. ヘッダーを才ーバーレイとして印刷するには [才ーバーレイ] をタッチします。ヘッダーをぺージ 
上部に付加するには [プリペンド] (デフォルト）をタッチします。 

7 . [保存] をタッチします。 

ダイアルモードの設定 

ダイアルモード設定では、使用するダイアルタイプを卜ーン（プッシュホン）またはパルス（ダイア 
ル式電話）のいずれかに設定します。 

ダイアルモードを設定するには、次の手順を実行します。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でダイアルモード 
を設定する 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを巧して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. スクロールして、 [ファックス送信] をタッチします。下矢印キーを使巧して [ダイアルモード] ま 
でスクロールします。 

4. [ダイアル モー ド] をタッチして、ダイアル モー ドの設をを表示します。 

5. ファックスを卜ーンダイアルに設定するには [卜ーン] (デフォルト）をタッチします。パルスダ 
イアルに設をするには [パルス] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP. M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでダイアルモードを設定する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] にタッチして、初期設定メニューを開きます。 

3. [ファックスセットアップ] をタッチして、ファックス設定メニューを開きます。 

4. [ファックス送信設を] をタッチし、下矢印キーを使用して [ダイアルモード] までスクロールしま 
す。 

5. [ダイアルモード] をタッチして、ダイアルモードの設をを表示します。 
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6. ファックスを卜ーンダイアルに設定するには [卜ーン] (デフナルト）をタッチします。パルスダ 
イアルに設定するには [パルス] をタッチします。 

7. [保存] をタッチします。 

ダイアル局番の設定 

ダイアル局番の設定では、ダイアル時の局番（外線発信時の「9」など）を入力できます。ダイアル時 
には、この局番がすべての電話番号に自動的に追加されます。 

鞍 を晶 n 局番と電話番号の間にポーズが必要な場合があります。2秒間のポーズを挿入するには、力 

ンマし）を入力します。カンマの巧巧についての詳細は、 72ぺージの「ファックスの送信I を参照 
してくださし、。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でダイアル局きを 
設まする 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. スクロールして、 [ファックス送信] をタッチします。 

4. スクロールして [ダイアルプレフィックス] をタッチし、局番設定を表示します。 

5. ダイアル局番を無効にするには [オフ] (デフォルト）をタッチします。キーボードを使巧可能にし 
て局番を入力するには [カスタム] をタッチします。 

6. 局番を入力し、 [OK] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでダイアル局番を設定する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] にタッチして、初期設定メニューを開きます。 

3. [ファックスセットアッ 巧を タッチして、ファックス設定メニューを開きます。 

4. [ファックス送信設定] をタッチして、下矢印を巧用して [ダイアルプレフィックス] にスクロール 
し、局番設定を表示します。 

5. [カスタム] にタッチして、ダイアル局番を入力します。 

W を記:~~ ダイアル局番を無効にするには、 [オフ] (デフォルト）をタッチし、 [保を] をタッチして 

から、残りの手順を省略します。 

6. [保存] をタッチして[ダイアルプレフィックスの設定]画面を開きます。 

7. [ダイアルプレフィックス番号] をタッチします。 

8. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

9. ダイアル局番を入力して [OK] をタッチします。 

10. [保存] をタッチします。 
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リダイアルルールの設定 
通話中の場合のリダイアルを設定する 

通話中の場合のリダイアル設定では、通話中の場合にファックスアクセサリがリダイアルを行う回 
数 （0 〜 9) を選択します。リダイアルの間隔は[リダイアルの間隔]設定で設定します。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で通話中の場合のリ 
ダイアルを設定する 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. スクロールして 、[ファックス送信] をタッチします。 

4. [通話中の場合のリダイアル] をタッチして、通話中の場合のリダイアル設定画面を開きます。 

5. 上下の矢印を使巧して数値を選択し（デフォルト値は3)、 [OK] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズで通話中の場合のリダイアルを設定す 
る 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] をタッチします。 

3. スクロールして、 [ファックスセットアップ] をタッチします。 

4. [ファックス 送信設定] をタッチして、下矢印を使用して [通話中の場合の リダイアル] にスクロー 
ルします。 

5. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

6. 値 （0 〜 9) を入力して、 [OK] をタッチします。 

7. [保存] をタッチします。 

応答がない場合のリダイアルを設定する 

応答がない場合のリダイアルの設定では、ダイアルした番号に応答がない場合にファックスアクセサ 
リがリダイアルを行う回数を選がします。リダイアルの回数は、国/地域の設をに応じて〇〜1(米国 
で使用）または〇〜2のいずれかです。リダイアルの間隔は[リダイアルの間隔]設定で設定します。 

HP LaserJet 4345mfp と 9040/9050mfp および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で応答がない場合の 
リダイアルを設定する 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. ス クロールして、 [ファックス 送信] をタッチします。 

4. スクロールして、 [無応答時のリダイアル] をタッチし、設定画面を開きます。 

5. 上下の矢印を使巧して数値を選択し（デフォルト値は0)、 [OK] をタッチします。 
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HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730MFP、CM6040 MFP シリーズで通話中の場合のリダイアルを設定す 
る 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニユーを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] にタッチして、初期設定メニューを開きます。 

3. スクロールして 、[ファックスセットアップ] にタッチして、ファックス設定メニユーを開きま 
す。 

4. [ファックス送信設定] をタッチして、下矢印を巧用して [無応答時のリダイアル] にスクロールし 
ます。 

5. [なし] または [1 回のみ] をタッチします。 

6. [保巧] をタッチします。 

リダイアル間隔を設定する 

リダイアル間隔の設定では、ダイアルした番号が通話中または応答しない場合のリダイアル間隔を分 
単位で選択します。 


m ミ主記： 随話中の場合のリダイアル]と[応答がない場合のリダイアル]を両方ともオフに設定する 
と、コントロールパネルにリダイアルメッセージが表示されます。このエラーは、ファックスアク 
セサリが番号をダイアルし、接続を確立した後に、接続が切断されると発生します。このエラーの結 
ま、リダイアルの設定に関係なく、ファックスアクセサリはリダイアルを2回試みます（最初は 
26,400 bps でリダイアルし、失敗すると2回目は14,400 bps でリダイアルします)。このリダイアル 
操作中に、リダイアル中であることを示すメッセージがコントロールパネルに表示されます。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でリダイアル間隔 
を設定する 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. スクロールして、 [ファックス送信] をタッチします。 

4. スクロールして、 [リダイアル間隔] をタッチし、設定画面を開きます。 

5. 上下の矢印を使巧して数値を選択し （1 〜5分、デフナルト値は5)、 [OK] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでリダイアル間隔を設定する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] にタッチして、ネ刀期設定メニューを開きます。 

3. [ファックスセットアップ] をタッチして、ファックス設定メニューを開きます。 

4. [ファックス送信設定] をタッチして、下矢印を使用して [リダイアル間隔] にスクロールします。 

5. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 
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6. 値 （1 〜己）を入力して、 [OK] をタッチします。 

7. [保存] をタッチします。 

ファックス送信側の解像度設定 

ファックス送信側の解像度設定によって、ファックス受信側でサポートされる最大解像度がみまりま 
す。ファックスアクセサリでは、この設定で制限される範囲で可能な限り高い解像度と、ファックス 
受信側の最大解像度を使巧します。 


野 を記： 幅が21.25 cm(8.5 インチ）より広いファックスは自動的に標準または高画質で送信され、通 
話時間が短縮されます。 

注記： 解像度のデフオルトの設定は、旧式の MFP モデルの解像度のデフオルト設定よりも dpi 値 
が低くなっています。たとえば、旧まの MFP モデルの解像度のデフオルト設定は、[高画質] 

(200 X 200dpi) でした。 

注記： 解像度が高いほど伝送時間が長くかかります。 


HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でファックス送信 
側の解像度を設定する 

1. コント ロール パネルの [メニ ュー] ボタンを巧して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. スクロールして 、[ファックス送信] をタッチします。 

4. [デフォルト解像 切を タッチして、解像度の設定を表示します。 

5. [標準画質] (200 X 100 dpi、 デフォルト）、 [高画質] (200 X 200 dpi )、 または [最高画質] 
口 00x300 dpi) をタッチして、胤ま度を選択します。 

HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM 6040 MFP シリーズでファックス送信側の解像度を設定す 
る 

1. コント ロール パネルで、 スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理] メニューを 開きま 
す。 

2. [デフナルトジョブオプション] をタッチします。 

3. [デフナルトファックスオプション] をタッチします。 

4. スクロールして 、[ファックス送信] をタッチします。 

5. [解像度] をタッチして、解像度の設定を表示します。 

6. [標準画質] (200 X 100 dpi、 デフォルト）、 [高画質] (200 X 200 dpi )、 または [最高画質] 
口00 nbsp;xnbsp; 300 nbsp;dpi) をタッチして、ち军像度を選択します。 

7. [保巧] をタッチします。 

請求書コードの設定 

請求書コード設定が有効な場合は、ファックスの送信時に番号の入力を要求するプロンプトが表示さ 
れます。この番号が請求書コードレポートに記載されます。請ボ書コードレポートを確認するに 
は、レポートを印刷するか、アプリケーシヨンを使巧してクエリを実行します。 
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HP LaserJet 4345mfp および HP Color LaserJet 4730mfp、 9040 /9050mfp、 9500 mfp で請求書コードを設定 
する 

1. コントロール パネルの [メニ ユー] ボタンを押して、 メインメニ ユーを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを開きます。 

3. スクロールして [ファックス 送信] を タッチし、ファックス 送信の設定を表示します。 

4. スクロールして [請求書コード] をタッチし、請求書コードの設定を表示します。 

5. [カスタム] をタッチして、請ボ書コード画面を開きます。上下の矢印を使巧して請ホ書コードの 
最小巧数を選択し、 [OK] をタッチして請求書コードを有効にします。請求書コードを無効にす 
るには、 [オフ] (デフォルト）をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズで請求書コードを設定する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニユーを開きま 
す。 

2. スクロールして [ネ刀期 セットアップ ] を タッチし、 [ ファックスセットアップ ] を タッチして、ファ 
ックスメニ ューを開きます。 

3. [ファックス 送信設定] をタッチして、 ファックス 送信の設定を表示します。 

4. スクロールして [請求書コード] をタッチし、請求書コードの設定を表示します。 

5. [カスタム] をタッチして、請求書コードを有効にします。 

載 を記^ 請ボ書コードを無効にするには、 [オフ] をタッチし、 [保 巧を タッチしてから、残りの 

手順を省略します。 

6. [保存] をタッチして、請ポ書コード画面を開きます。 

7. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

8. 請求書コードの最小巧数を入力し、 [OK] をタッチします。 

9. [保巧] をタッチします。 

JBIG 圧縮モードの設定 

JBIG 圧縮を有効にすると、ファックスの伝送時間を短縮して電話料金を削減できるので便利です。 
ただし、旧まのファックス装置と通信するときに互換性の問題が発生する場合があります。このよう 
な場合は JB にを無効にする必要があります。 

敷 を記:_ JB に圧縮を使用できるのは、送信側と受信側の両方が JB に圧縮に対応している場合に限ら 

れホす〇 

JBIG 圧縮を有効または無効にするには、次の手順を実行します。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で JBIG 圧縮モー 
ドを設まする 

1. コントロール パネルの [メニ ユー] ボタンを押して、 メインメニ ユーを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを開きます。 

3. [オプションのファックスセットアップ] をタッチして、オプション設定項目を表示します。 
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4. [JBIG 圧縮] をタッチして、設定を表示します。 

5. JBIG 圧縮モードを有効にするには [オン] (デフォルト）をタッチします。無効にするには [オフ] 
をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM 6040 MFP シリーズで JBIG 圧縮モードを設定する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] をタッチします。 

3. スクロールして、 [ファックスセットアップ] をタッチします。 

4. スクロールして、 [ファックス送信設定] をタッチします。 

5. [JBIG 圧縮] をタッチして、設定を表示します。 

6. JBIG 圧縮モードを有効にするには [有効] (デフォルト）をタッチします。無効にするには [無効] 
をタッチします。 

鮮明度設定の変更 

鮮明度設定では、 MFP で原稿をスキャンするときにスキャナで使用する鮮明度を指定します。鮮明度 
によって原稿の輪郭が強調され、不鮮明または細かいテキストやグラフィックがより鮮明に再現され 
ます。鮮明度を上げると解像度が高くなり、同時に送信時間も長くなります。 

HP LaserJet 4345 MFP と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で鮮明度設定をを 
更する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表 
ベ、しず 〇 

2. [設定] をタッチして、[設定]画面を表示します。 

3. [ファックス設定] アイコンをタッチして、[ファックスの設を]画面を表示します。 

4. [拡張]タブの下の左矢印をタッチすると鮮明度がおくなり、右矢印をタッチすると鮮明度が高く 
なります。 

5. [OK] をタッチして、設をを適巧します。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM 6040 MFP シリーズで鮮明度設定を変更する 

1. コント ロール パネルの [ファックス] アイコンをタッチして、 [ファックス] 画面を表示します。 

2. スクロールして [その他のオプション] をタッチします。 

3. スクロールして [イメージ調整] をタッチします。 

4. スクロールして [鮮明度] をタッチします。 

5. 左矢印をタッチすると鮮明度が化くなり、右矢印をタッチすると鮮明度が高くなります。 

6. [OK] をタッチして、設定を適用します。 
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背景設定の変更 

カラー用紙に印刷されたドキュメントをファックス送信する場合は、ファックスコピーが縮模様や不 
鮮明になる原因である背景を削除することによって、ファックスコピーの画質を向上させることがで 
きます。 


HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で背景設定を変更 
する 

1. コントロ ールパネルのメイン画面の [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表 
'J、 し^^す。 

2. [設定] をタッチして、[設定]画面を表示します。 

3. [ファックス設定] アイコンをタッチして、[ファックスの設定]画面を表示します。 

4. [化張]タブで、左矢印をタッチすると背景が濃くなり、右矢印をタッチすると背景が薄〈なりま 
す。 

5. [OK] をタッチして、設定を適用します。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズで背景設定を変更する 

1. コントロールパネルの [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表示します。 

2. スクロールして [その他のオプション] をタッチします。 

3. スクロールして [イメージ調整] をタッチします。 

4. スクロールして [背景のクリーンアップ] をタッチします。 

5. 左矢印またはち矢印をタッチして、背景設定を変更します。 

6. [OK] をタッチして、設定を適巧します。 

濃淡設定の変更 

濃淡設定では、送信した画像が受信側のファックス装置で印刷されるときの濃ミあを調整します。 


HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で濃淡設定を変更 
する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表 
/J、 し^^ず。 

2. [設定] をタッチして、[設定]画面を表示します。 

3. 曉い] の矢印をタッチすると画像が明るくなり、 [濃い] の矢印をタッチすると画像が暗くなりま 
す。 

4. [OK] をタッチして、設定を適用します。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color l_aserJet CM4730 MFP、CM 6040 MFP シリーズで濃淡設定を変更する 

1. コントロールパネルの [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表示します。 

2. スクロールして [その他のオプション] をタツチします。 
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3. スクロールして [イメージ調整] をタッチします。 

4. スクロールして [濃さ] をタッチしまず。 

5. イメージを薄くするには左矢印を、イメージを濃くずるには右矢印をタッチします。 

6. [0K] をタッチして、設定を適用します。 

ファックス番号の確認の有効化 

ファックス番号の確認が有効になっていると、ファックス番号が正し〈入力されたことを確認するた 
めにファックス番号を2回入力する必要があります。この機能のデフオルト設定は [無効] です。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM 6040 MFP シリーズでファックス番号の確認をち効にす 
る 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして [ネ刀期セットアップ] をタッチし、 [送信設定] をタッチします。 

3. スクロールして [ファックス番号の確認] をタッチします。 

4. [有効] をタッチします。 

5. [保巧] をタッチします。 

ファックス番号短縮ダイアル検索の有効化 

この機能が有効になっていると、入力されたファックス番号と一致するものが短縮ダイアルリストの 
既存の項目にあるかどうかの確認が行われます。一致するものが見つかり、一致結まを確認すると、 
MFP がファックス操作を自動的に完了します。この機能のデフオルト設定は [無効] です。 

HP LaserJet M3025 MFP. M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでファックス番号短縮ダイアル検索を 
有効にする 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして [ネ刀期セットアップ] をタッチし、 [送信設を] をタッチします。 

3. スクロ ールして [短縮ダイアルに一致したファックス番号] をタッチします。 

4. [有効] をタッチします。 

5. [保存] をタッチします。 
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ファックス受信設定 

応答するまでの呼び出し回数の設定 

応答するまでの呼び出し回数の設定では、ファックスアクセサリが応答するまでに呼び出し音が鳴る 
回数を決定します。 

慶 を記:_ 応答するまでの呼び出し回数のデフォルトの設定範巧は、国/地域によって異なります。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で応答するまでの 
巧び出し回数を設定ずる 

1. コントロール パネルの [メニ ユー] ボタンを押して、 メインメニ ユーを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを開きます。 

3. ス クロールして、 [ファックス 受信] をタッチします。 

4. [応答するまでの呼び出し回数] をタッチして、応答するまでの呼び出し回数の画面を開きます。 

5. 上下の矢印を使用して呼び出し回数を選択し、 [OK] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color l_aserJetCM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズで応答するまでの呼び出し回数を設定 
する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして [ネ刀期 セットアップ ] を タッチし、 [ ファックスセットアップ ] を タッチして、ファ 
ックスメニ ューを開きます。 

3. ス クロールして、 [ファックス 受信設定] をタッチします。 

4. [応答するまでの呼び出し回数] をタッチして、応答するまでの呼び出し回数の画面を開きます。 

5. 上下の矢印を使用して呼び出し回数（デフナルトは 2) を選択し、 [OK] をタッチします。 

6. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

7. 呼び出し回数 （1 〜 9) を入力し、 [OK] をタッチします。 

8. [保巧] をタッチします。 

受信ファックスのスタンプ（着信ファックス） 

受信ファックスのスタンプ設定では、着信したファックスへのスタンプを有効または無効にします。 
スタンプでは、着信したページごとに日付、時刻、電話番号、およびページ番号が印刷されます。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で受信ファックス 
のスタンプ（着信ファックス）を設定する 

1. コント ロール パネルの [メニ ユー] ボタンを押して、メインメニユーを開きます。 

2. [ ファックス ] を タッチして、ファックスメ ニユーを開きます。 

3. スクロールして [ファックス 受信] を タッチし、ファックス 受信の設定を表示します。 
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4. スクロールして [受信 ファックスのスタンプ] を タッチし、 設定を 表示し ます。 

5. スタンプを無効にするには [いいえ] (デフナルト） をタツチします。有効にするには [はい] をタツ 
チしホす。 


HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズで受信ファックス（着信ファックス） 
のスタンプを設をする 

1. コント ロール パネルで、ス クロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理] メニューを 開きま 
す。 

2. [デフォルトジョブ オプション] をタッチし、 [デフォルトファックス オプション] をタッチしま 
す。 

3. [ファックス受信] をタッチして、ファックス受信の設定を表示します。 

4. [受信ファックスのスタンプ] をタッチして、設をを表示します。 

5. スタンプを無効にするには [無効] (デフォルト）をタッチします。有効にするには [ち効] をタッチ 
します。 

6. [保存] をタッチします。 

用紙の大きさに合わせる設定 

ファックスを印刷するぺージサイズを選択するときは、 MFP によって、利用巧能なサイズから目的 
のサイズに最も近いページサイズがま定されます。用紙の大きさに合わせる設まがち効になってお 
り、受信した画像がそのページサイズよりも大きい場合は、画像がページに収まるように縮小されま 
す。この設定が無効の場合、ページよりも大きい着信画像はページをまたいで分割されます。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で用紙の大きさに 
合わせる設定を行う 

1. コント ロール パネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. スクロールして 、[ファックス受信] をタッチします。 

4. [用紙の大きさに合わせる] をタッチして、用紙の大きさに合わせる設定を表示します。 

5. 巧紙の大きさに合わせる設ををち効にするには [オン] をタッチします。無劾にするには [オフ] 
(デフナルト）をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズで用紙の大きさに合わせる設定を行 
ラ 

1. コント ロール パネルで、ス クロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理] メニューを 開きま 
す。 

2. [デフナルトジョブオプション] をタッチし、 [デフォルトファックスオプション] をタッチしま 
す。 

3. スクロールして [ファックス受信] をタッチし、ファックス受信の設定を表示します。 

4. [用紙の大きさに合わせる] をタッチして、用紙の大きさに合わせる設定を表示します。 
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5. 巧紙の大きさに合わせる設定を有効にするじは [有効] (デフオルト）をタッチします。無効にする 
には [無効] をタッチします。 

6. [保存] をタッチします。 

給紙トレイの設定 

給紙トレイの設定では、ファックスの印刷巧紙を供給する MFP 給紙トレイを選がします。 


HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で給紙トレイを設 
定する 

1. コントロールパネルの [メニユ ー] ボタンを押して、メインメニユーを表示します。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを表示します。 

3. 下にスクロールして、 [ファックス受信] をタッチします。 

4. [ファックス 巧紙トレイ] をタッチして、設定画面を表示します。 

5. 上下の矢印を使巧してトレイの番号を選択し（デフォルト値は0)、 [OK] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color l_aserJetCM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズで給紙トレイを設定する 

1. コント ロール パネルで、ス クロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理] メニユーを 開きま 
す。 

2. [デフォルトジョブオプション] をタッチします。 

3. [デフォルトファックスオプション] をタッチします。 

4. [ファックス 受信] をタッチして、 [ファックス 受信] メニ ューを表示します。 

5. [ファックス 巧紙 トレイ] をタッチして、 [ファックス 用紙 トレイ]メニ ユーを表示します。 

6. テキストボックスをタッチして、使用する用紙トレイの値 （0( デフ ナルト）〜 2) を入力します。 
(取り付けられている巧紙トレイに応じて、その他の値が表示されます)。 

7. [保存] をタッチして、巧紙トレイの値を保存します。 

排紙ビンの設定 

排紙ビンの設定では、印刷されたファックスを受け取る MFP 排紙ビンを指定します。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp で排紙ビンを設定 
する 

1. コントロールパネルの [メニユ ー] ボタンを押して、メインメニユーを表示します。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを表示します。 

3. 下に ス クロールして、 [ファックス 受信] をタッチします。 

4. 下に ス クロールして、 [ファックス 送信 ビン] をタッチし、設定画面を表示します。 

5. 上下の矢印を使巧してビンの番号を選択し（デフォルト値は0)、 [OK] をタッチします。 
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HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズで排がビンを設定する 


載 を記：[排紙ビン] など、メニュー項目によっては、選測支が1つしかない場合には表示されないも 
のがあります。 


1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. [デフォルトジョブオプション] をタッチして、[デフナルトジョブオプション]メニューを表示 
します。 

3. [デフナルトファックスオプション] をタッチして、[ファックス受信]メニューを表示します。 

4. [排紙ビン] をタッチして、[排紙ビン]メニューを表示します。 

5. テキストボックスをタッチして、使用する用紙トレイの値 （0 (デフォルト）〜 2) を入力します。 
(取り付けられている巧紙トレイに応じて、その他の値が表示されます)。 

6. [保存] をタッチします。 

着信ファックスのブロック 

ファックスのブロック設定を巧用して、ブロック対ま電話番号のリストを作成します。ブロック巧を 
の電話番号から送信されたファックスを受信した場合、ファックスは印刷されず、すぐにメモリから 
削除されます。 


野 注記： ファックスブロックリストには、番号だけを使巧できます。ダッシュやスぺースは使巧し 
ないでください。ブロック巧をの電話番号から送信されたファックスの番号に、ダッシュやスぺース 
が巧巧されている場合、そのファックスはブロックされません。 


ブロック対象ファックスリストを作成する 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でブロ ック対をフ 
ァックスリストを作成する 

1. コント ロール パネルの [メニ ユー] ボタンを押して、メインメニユーを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを開きます。 

3. スクロールして 、[ファックス受信] をタッチします。 

4. スクロールして、 [ブロックされたファックスリス W をタッチし、ブロック巧まファックスのメ 
ニューを開きます。 

5. [ブロックする番号を追加] をタッチして、キーボードを使用可能にします。 

6. 電話番号を入力し、 [OK] をタッチします。 

7. 電話番号を追加するには、ステップ5〜6を繰り返します。 


HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでブロック対まファックスリストを 
作成する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニユーを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] をタッチします。 
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3. [ファックスセットアッ 巧を タッチします。 

4. ス クロールして、 [ファックス 受信設定] をタッチします。 

5. スクロールして、 [ブロックされたファックスリスト] をタッチし、ブロック巧をファックスのメ 
ニューを開きます。 

6. [ブロックする番号を追加] をタッチして、キーボードを使用可能にします。 

7. 電話番号を入力し、 [0K] をタッチします。 

8. 電話番号を追加するには、ステップ5〜6を繰り返します。 

ブロック対象ファックスリストから電話番号を削除する 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でブロ ック対まフ 
ァックスリストから電話番号を削除する 

1. コントロールパネルの [メニ ユー] ボタンを押して、メインメニユーを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを開きます。 

3. ス クロールして、 [ファックス 受信] をタッチします。 

4. [ブロックされたファックスリスト] をタッチして、ブロック巧をファックスのメニューを開きま 
す。 

5. [ブロックされた番号を削除] をタッチして、ブロック対ま電話番号のリストを表示します。 

6. 削除する電話番号がハイライトされるまでリストをスクロールし、その電話番号をタッチして削 
除します。続けて他の電話番号を削除する場合は、このステップを繰り返します。 

7. [OK] をタッチして終了します。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでブロック対をファックスリストカ、 
ら番号を削除する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニユーを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] をタッチします。 

3. [ファックスセットアッ 巧を タッチします。 

4. ス クロールして、 [ファックス 受信設定] をタッチします。 

5. スクロールして、 [ブロックされたファックスリスト] をタッチし、ブロック巧象ファックスのメ 
ニューを開きます。 

6. [ブロックされた番号を 削陶を タッチして、キーボードを使巧可能にします。 

7. 電話番号を入力し、 [OK] をタッチします。 

8. 電話番号を追加するには、ステップ5〜6を繰り返します。 
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ブロック対象ファックスリストからすべての電話番号を削除する 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でブロ ック対まフ 
ァックスリス トからすべての電話番号罢削除する 

1. コント ロール パネルの [メニ ユー] ボタンを押して、メイン メニ ユーを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを開きます。 

3. スクロールして 、[ファックス受信] をタッチします。 

4. スクロールして、 [ブロックされたファックスリス W をタッチし、ブロック巧まファックスのメ 
ニューを表示します。 

5. [ブロック された番号をすべてクリア] をタッチして、設定画面を開きます。 

6. リストからすべての電話番号を削除するには [はい] をタッチします。電話番号を削除せずに終了 
するには [いいえ] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでブロック対まファックスリストか 
らすべての電話番号を削除する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニユーを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] をタッチします。 

3. [ファックスセットアップ] をタッチします。 

4. ス クロールして、 [ファックス 受信設定] をタッチします。 

5. スクロールして、 [ブロック巧をファックス番号] をタッチし、ブロック対まファックスのメニュ 
—を開きます。 

6. [ブロック された番号をすべてクリア] をタッチして、キ ー ボ ー ドを巧巧可能にします。 

7. リストからすべての電話番号を削除するには [はい] をタッチします。電話番号を削除せずに終了 
するには [いいえ] をタッチします。 

ポーリング受信の開始 

ファックス装置によっては、別のファックス装置から要求されるまでファックスの送信を待機する機 
能があります。ファックス送信を待機している別のファックス装置に巧して MFP がポーリングを実 
行し、そのファックスの送信を要ホすることを、ポーリング受信と呼びます。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でポーリング受信 
を開始する 

1. コントロールパネルの [メニ ユー] ボタンを巧して、メインメニユーにアクセスします。 

2. [ファックス] を タッ チして、 [ファックス]メニ ユーを表示します。 

3. スクロールして [ファックス機能] をタッチします。 

4. [ポーリング受信の初期化] をタッチして、キーボードを表示します。 

5. キーボードを使用してポーリング受信番号を入力し、 [OK] をタッチします。 
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6. キーパッドを使用してポーリング受信番号を入力し、 スター トを タッチします。 

7. 入力した番号にダイヤルされます。保巧されたファックスがダイヤルホのファックス装置で待機 
中の場合、そのファックスは MFP に送信され、印刷されます。ファックスが待機中ではない場 
合、[ファックスを利用できません]というメッセージが表示されます。ファックス装置でポーリ 
ング機能がサポートされていない場合、ポーリング無効というエラーメッセージが表示されま 
す。 


HP LaserJet M3025 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 MFP 、 M9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color l_aserJetCM4730 MFP 、 CM6040 MFP シリーズでポーリング受信を開始する 

1. コントロ ー ルパネルのメイン画面の [ ファックス ] アイコンをタッチして、 [ ファックス ] 画面を表 
'J、 します。 

2. [その他のオプション] をタッチして、オプション画面を表示します。 

3. 3 ぺー ジにス クロールし ます。 

4. [ファックス ポーリング] をタッチして、 [ファックス ポーリング]画面を表示します。 

5. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

6. キーパッドを使巧してポーリング受信番号を入力し、 [スタート] をタッチします。 

7. 入力した番号にダイヤルされます。保存されたファックスがダイヤルホのファックス装置で待機 
中の場合、そのファックスは MFP に送信され、印刷されます。ファックスが待機中ではない場 
合、[ファックスを利用できません]というメッセージが表示されます。ファックス装置でポーリ 
ング機能がサポートされていない場合、ポーリング無効というエラーメッセージが表示されま 
す。 

通知設定の変更 

通矢 D 設定では、送信ファックスのステータスをいつ、どのように通知するかを選択します。この設定 
は、現在のファックスにのみ適巧されます。設定を永久的に変更するには、デフオルトの設定を変更 
します。 


HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp 、 および HP Color LaserJet 4730mfp と 9500 mfp で通知設定东をず 
する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表 
/J、 し^^す。 

2. [通知] をタッチします。 

3. [通知] タブで、次の手順を実行します。 

• 通知をオフにするには、 [なし] をタッチし、 [ OK ] をタッチして設定を終了し、ファックス 

機能画面に戻ります。 

• [このジョブ] または [エラー発生時] をタッチして通知を有効化し、次の手順に進みます。 

4. 印刷された通知を受け取って通知処理を完了するには、 [印刷] をタッチします。または、 犀子メ 
—ル] をタッチして、キーボードを表示します。 
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教 ミ主記： 電子メールによる通知は、電子メールが設定されている場合に有効です。 MFP 画面の 
[電子メール]アイコンの上に「使用できません J と表示されている場合は、電子メールが設定さ 
れていません。電子メールを設定するには、 MFP の[電子メール]メニュー設定を使用します。 
電子メールの設定ちまの詳細については 、 MFP のユー ザーマニュアルを参照してください。 

5. 電子メールを選択した場合は、キーボードを巧巧して電子メールアドレスを入力します。次に 
[0 K ] をタッチして通知設定を終了し、 [ファックス]メニ ューに戻ります。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズで通知設定を変更する 

1. コントロールパネルの [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表示します。 

2. [その他のオプション] をタッチします。 

3. [通知] をタッチします。 

4. な下の通知設をを選巧します。 

• [なし] をタッチして、通知をオフにします。 

• [このジョブ] をタッチして、現在のジョブの通知を有効にします。 

• [エラー発生時] をタッチして、現在のジョブでのみエラー通知を有効にします。 

5. [印厢リ] をタッチして印刷された通知を受け取るか、 [電モメール] をタッチして電子メールによる 
通知を受け取ります。 

6. [印刷] を選巧した場合は、 [ OK ] をタッチして通知設定を完了します。 

または 

[電子メ ール] を選択した場合は、キーボードを使用して電子メ ールアドレスを入力します。 
[ OK ] をタッチして、通知設定を完了します。 
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エラー修正モードの設定 

通常、ファックスアクセサリではファックスの送受信中に電話線の信号が監視されます。エラー修正 
設定がオンになっている場合にファックスアクセサリによって伝送時のエラーが検出されると、ファ 
ックスのエラー箇所の再送信が要求されます。 

ファックスの送受信に問題がある場合と、伝送時のエラーを許容する場合にのみ、エラー修正をオフ 
にします。巧外とファックスを送受信する場合や、衛星電話を接続している場合は、この設定をナフ 
にすると便利です。 


HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp 、 および HP Color LaserJet 4730mfp と 9500 mfp で エラー修正モー 
ドを設定す る 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニューを開きます。 

3. [オプションのファックスセットアップ] をタッチして、オプション設定項目をま示します。 

4. [エラー修正モード] をタッチして、設をを表示します。 

5. エラー修正 モー ドを有効にするには [ オン ] ( デフナルト） をタッチします。無効にするには [才 
フ ] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 MFP 、 M9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color l_aserJetCM4730 MFP 、 CM6040 MFP シリーズでエラー修正モードを設定する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. [初期セットアップ] をタッチしてセットアップ設定 メニ ューを開き、次に [ファックス セットア 
ップ] をタッチします。 

3. [ファックス 送信設定] をタッチして、設定を表示します。 

4. [エラー修正モード] をタッチして、設をを表示します。 

5. エラー修正 モー ドを有効にするには [ち効] ( デフナルト） をタッチします。無効にするには [無 
効] をタツチします。 
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モデムの音量の設定 

HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp でモデムの音量を 
設定する 

1. コントロールパネルの [メニユー ] ボタンを押して、メインメニユーを表示します。 

2. [ファックス] をタッチして、ファックスメニユーを表示します。 

3. [オプションのファックスセットアップ] をタッチして、オプション設定メニューを表示します。 

4. [モデムの音量] をタッチして、音量の設定を表示します。 

5. [オフ]、[中] (デフォルト)、または [大] をタッチして、音量を設定します。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでモデムの音量を設定する 

1. コント ロール パネルで、ス クロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理] メニユーを 開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] にタッチして、[ネ刀期設定]メニューを表示します。 

3. [ファックスセットアップ] をタッチして、 [ファックス 設定] メニ ューを表示します。 

4. [ファックス 送信設定] をタッチして、 [ファックス 送信設を] メニ ューを表示します。 

5. [ファックス ダイアル音量] をタッチして、 [ファックス ダイアル音量]メニューを表示します。 

6. [オフ]、[低]、 または [高] をタッチして、音量を設まします。 

7. [保存] をタッチして、音量設定を保巧します。 
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呼び出し音の音量の設定 

HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp で呼び出し音の音 

量を設定する 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. コント ロール パネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

3. [ファックス] をタッチして、ファックス設定メニューを開きます。 

4. [オプションの ファックスセット アップ] をタッチします。 

5. [呼び出し音量] をタッチして、設定を表示します。 

6. [オフ]、[中] (デフナルト)、または [大] をタッチして、音量を設まします。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズで呼び出し音の音量を設定する 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] アイコンをタッチし、[管理]メニューを開きま 
す。 

2. スクロールして、 [初期セットアップ] にタッチして、[初期設を]メニューを表示します。 

3. [ファックスセットアップ] をタッチして、[ファックス設を]メニューを表示します。 

4. [ファックス 受信設定] をタッチして、 [ファックス 受信設定] メニ ューを表示します。 

5. [呼び出し音量] をタッチして、[呼び出し音量]メニューを表示します。 

6. [オフ]、[ほ] (デフナルト)、または [高] をタッチして、音量を設まします。 

7. [保存] をタッチして、音量設をを保巧します。 
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3 ファックスの使用 


この章のな降のセクションでは、ファックスの設定、ファックスの送信、およびファックスの受信に 
ついて説明します。 

• ファックス機能画面 

• ステータスメッセー ジ バー 

• ファックスの送信 

• ファックスのキャンセル 

• ファックスの受信 

• 短縮ダイアルリストの作成と削除 

• 短縮ダイアルリストをワンタッチキーに割り当てる 

• 音责電話と巧試行 
• セキュリティでな護されている設を 
• ファックス転 i 关の設定 

• ファックス En 刷のスケジュール設を（メモリロック) 

• VoIP ネットワーク経由でのファックスの使用 
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ファックス機能画面 

ファックス機能画面はファックスの送信に使用します。この画面にアクセスするには、コント □- 
ルパネルのホーム画面に表示されている [ファックス] アイコンを巧します。 


HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp 
と9500 mfp ファックス機能画面 


図 3-1 HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet4730mfp と9500 mfp ファ 
ックス機能画面 


0 0 0 



もをか命な 〇〇な 0 


1 

ステータスメッ セージバー 

2 

ファックス宛先 

3 

ワンタッチキー 

4 

戻る1 

5 

スタート 

6 

設定（ワンタッチキー） 

7 

通な 

8 

円が 

9 

短縮ダイアル 

10 

削除 

11 

設を 

12 

次の香号 

13 

電話帳 


1 HP MFP Digital Sending Software 設定ユーティリティを使用して設定した場合のみ表示されます。 

2このボタンは、 PIN 番号を表示しないように特巧文字の角かっこ （[ および])を追加する場合にも使 
用します。 
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HP LaserJet M3035 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 
MFP 、 M 9040 MFP 、 M9050 MFP 、 も'よび HP Color LaserJet CM4730 MFP 、 
CM 6040 MFP シリーズのファックス機能画面 


図 3-2 ファックス機能画面 



をを 瓜 も 


1 

ホームキー-メイン画面に戻る 

2 

ファックス送信-押してファックスを受信者に送信 

3 

香号を受信をリストに入力 

4 

バックスぺース/番号を削除 

5 

ステータスメツセージバー 

6 

電話帳にアクセス 

7 

番号による短縮ダイアルの検索 

8 

警告メッセージ-タッチして表示 

9 

ヘルプ-タッチしてヘルプの選巧を表示 

10 

短縮ダイアル-編集キー 

11 

短縮ダイアル-名前で検索 

12 

短縮ダイアルリスト（スクロールして他のエントリを表示） 

13 

現在の日付と時刻 

14 

タッチして、現在のジョブのその他のファックス設定にアク 
セス 

15 

押して、選択した受信をの詳細を表示 

16 

押して、選択した受信者をリストから削除 

17 

受信をリスト 

18 

受信者香号入カボックス-キーボードでタッチ、またはコン 
トロールパネルキーパッドから入力1 
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1 [受信を番号入カボックス] が押されるとポップアップ画面が表示されます。この画面には、 PIN 番 
号を非表示にする特殊文字の角かっこ （[]) を追加するための [ PIN ] ボタンと、2砂間のポーズを表す 
カンマを挿入する [ポーズ] ボタンが含まれています。な下の図を参照してください。 


図 3-3 受信者番号入カボックス 
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ステータスメッセージバー 

ファックスの送受信中は、タッチスクリーンの上部にあるステータスバ ー I こステータス情報が表示 
されます。このステータスには、準備完了、呼び出しの受信中、送信ページなどの情報が表示されま 
す。 
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ファックスの送信 

ファックスを送信するには、次の基本的な3つの方法のいずれかで番号を入力します。 

• 手動で番号を入力する。 

• 短縮ダイアルを巧巧して番号を入力する。 

• 電話帳を使巧して番号を入力する （HP MFP Digital Sending Software 設まューティリティがイン 
ストールされており、電話帳にデータが入力されている場合にのみ巧巧可能)。 


敷を 記： ファックス送信についてのナンライン情報を参照するには、画面の 巧を タッチしてヘルプ 
メニューにアクセスし、ヘルプトピックのリストの [ファックスの送信] をタッチします。 


数字キーパッドから電話番号を入力する場合は、ポーズを入れたり、市外局番、 PBX システムの外線 
発信番号（通常は9または0)、長距離通話の局番などを入れたりします。カンマし）を入力すると、2 
秒間のポーズを挿入できます。ファックスの局番設定がダイアル局番を自動的に含めるように設定さ 
れている場合、ダイアル局番を入力する必要はありません。 


鞍を 記； ファックスを送信するときは、最初にスキャンが行われてメモリに保巧されます。ドキュメ 
ント全体を保巧した後に送信され、メモリから削除されます。通話中または応答がないために送信で 
きなかったファックスは、メモリから削除されます。[通話中の場合のリダイアル]または[応答がない 
場合のリダイアル]が設定されている場合、再試行がすべて失敗するまで、またはファックスが正常 
に送信されるまでファックスは削除されません。 


ファックスの送信 - 番号の手動入力 

ファックスの送信- HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp 、 および HP Color LaserJet 4730mfp と 9500 mfp 
に番号を手動で入力 

1. 自動ドキュメントフィーダ ( ADF ) またはスキャナのガラスの上にドキュメントを置きます。 

2. メイン画面の [ファックス] アイコンをタッチします。管理をが認証を要求している場合は、ュー 
ザー名とパスワードの入力が要ホされることがあります。 

3. [設定] をタッチします。[原稿の説明]の設定が原稿の設定に一致していることを確認します。こ 
の設定には次のものがあります。 

• [ぺージサイズ]:レターや A 4 など 

• [ち■面または両面印刷] 

• [ぺージ内容]:テキスト、テキストとグラフィック、またはグラフィックと写真。グラフィ 
ックと写真をテキストモードで送信すると、画質がお下します。 

• [印刷の向き]:縦または横 

• [ジョブモード]:複数のスキャンを1つのジョブにまとめます。 

設をが一致していない場合は、次の手順を実行します。 

a. [原稿の説明] をタッチして、[原稿設定]画面を表示します。 

b. 原稿に合わせて必要な変更を行います。 

C. すべての設定が完了したら、 [ OK ] をタッチして[設定]画面に戻ります。 
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教 ミ主記： [設定]画面で行ったすべての設定は一時的な設定であり、現在のファックスにのみ有効 
です。 


4. [設定]画面の [ファックス設定] をタッチして、次の設定を調整します。 

• [鮮明度]-画像の輪郭を強調します。 

• [背景]-カラー用紙のコピーなどから生じる背景を削除します。 

• [通知]-ファックス伝送のステータス（ファックスが送信された場合や、エラーが発生して 
ファックスが送信されなかった場合など）の通知方まを変更します。 


歐 を記： [通知]では、現在のファックスの通知設定のみを変更します。 _ 

5. すべての設定が完了したら、 [0K] をタッチして[設定]画面に戻ります。 

6. [設を]画面で、送信するファックスの濃淡を調整するには、 [薄い] または[濃い]の矢印をタッチ 
します。 

7. [設 を ] 画面ですベての設定が完了したら、 [0K] をタッチして [ ファックス ] 画面に戻ります。 

8. キーボードを使巧して、電話番号を入力します。番号を続けて入力するには、 [次の番号] をタッ 
チして、番号の入力を続行します。 

リストから番号を削除するには、矢印キーを使巧して番号をハイライトし、 [削除] をタッチしま 
す。 


教 を記： 必要であれば、カンマし）を入力して局番（「9」や「0」）の後に2砂間のポーズを巧乂 
し、残りの番号をダイアルする前に内線電話システムが外線にアクセスするための時間を確保し 
てください。 

[ PIN ] ボタンを使用して特夕朱文字の角かっこ （[ および])を追加し、 PIN 番号を表示しないように 
することもできます。 


9. [スタート] をタッチして、ファックスを送信します。タッチスクリーンの [スタート] ボタンを夕 
ツチするか、コントロールパネルの緑色の [スタート] ボタンを巧します。 


教 注記： [設を]画面で設定の変更（通知の変更や片面から両面への変更など）を行った場合は、 
[ジョブを処理しています]画面に現在の設定をな巧しますかと表示されます。 [はい] を巧すと、 
[ファックス]画面に戻り、設定内容が保巧されます。これにより、同じ設定を巧用して別のファ 
ックスを送信できます。 [いいえ] を押すと、設をがクリアされてデフォルト値に戻り、 MFP のホ 
-ム画面が表示されます。 


ファックスの送信- HP LaserJet M3025MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035MFP 、 M 9040 
MFP 、 M 9050 MFP 、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP 、 CM6040 MFP シリーズに番号を手動で入力 

1. 自動ドキュメントフィーダ ( ADF ) またはスキヤナのガラスの上にドキュメントを置きます。 

2. メイン画面の [ファックス] アイコンをタッチします。ユーザー名とパスワードの入力が要ホされ 
ることがあります。 

3. [その他のオプション] をタッチします。[原稿の説明]の設定が原稿の設定に一致していることを 
確認します。この設定には次のものがあります。 

• [原稿のサイズ]:レターや A 4 など 

• 原稿の面数-[片■面または両面印刷] 
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• [テキスト/画像の最適化]:テキスト、テキストとグラフィック、またはグラフィックと写 
真。グラフィックと写真をテキストモードで送信すると、画質がお下します。 

• [印刷の向き]:縦または横 

• [ジョブ作成]:複数のスキャンを1つのジョブにまとめます。 

• イメージ調整 

• [鮮明度]:画像の輪郭を強調します。 

• 濃さ 

• 悄景]:カラー巧紙のコピーなどから生じる背景を削除します。 

• [お知]:ファックス伝送のステータス（ファックスが送信された場合や、エラーが発生して 
ファックスが送信されなかった場合など）の通なちまを変更します。 


敷 を記： [通知]では、現在のファックスの通な設定のみを変更します。 

4. すべての設定が完了したら、 [0K] をタッチして間对メニューに戻ります。 

5. [設定]画面で、 [薄い] または [濃い] の矢印をタッチして、送信するファックスの濃ミ炎を調整しま 
す。 

6. [設定]画面ですベての設定が完了したら、 [0K] をタッチして [ ファックス ] 画面に戻ります。 

マ. キーボードを使巧して、電話番号を入力します。番号を続けて入力するには、 [次の番号] をタッ 
チして、番号の入力を続行します。 

リストから番号を削除するには、矢印キーを使用して番号をハイライトし、 [削除] をタッチしま 
す。 


m を記： 必要であれば、カンマし）を入力して局番（「9」や「 0 」）の後に 2 秒間のポーズを挿入 
し、残りの番号をダイアルする前に内線電話システムが外線にアクセスするための時間を確保し 
てください。カンマを入力するには、受信を番号入カボックスをタッチすると表示されるコント 
口ールパネルのキーパッドを使巧します。 


受信者番号の一部として PIN を入力するには、コントロールパネルのキーパッドを使巧しま 
す。 [受信を] フィールドをタッチし、 [PIN] ボタンをタッチします。左側の角かっこ（じが挿入さ 
れます。 PIN を入力し、再び [PIN] ボタンをタッチして、右側の角かっこ （]) を挿入します。角 
かっこ内の番号は、ファックスレポートに記載されるファックス番号には表示されません。 

8. [スタート] をタッチして、ファックスを送信します。タッチスクリーンの [スタート] アイコンを 
タッチするか、コントロールパネルの緑色の [スタート] ボタンを押します。 

9. ファックス宛先の番号が、登録されている1つな上の短縮ダイアルと一致する場合、一致した短 
縮ダイアルが表示され、示されている受信をにファックスの送信を続けるかどうかの確認メッセ 
—ジが表示されます。番号を確認してファックスを送信する場合は [はし、] をタッチして、ファッ 
クスをキャンセルする場合は [いいえ] をタッチします。この手順は、ファックス番号短縮ダイア 
ル検索機能が無劾になっている場合は必要ありません。 

ファックス宛先の番号が登録されているどの短縮ダイアルとも一致しない場合、番号確認画面が 
表示され、ファックス番号を巧度入力する必要があります。番号を再度入力してから、 [OK] を 
タッチしてファックスを送信します。この手順は、ファックス番号確認機能が無効になっている 
場合は必要ありません。 
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教 注記： [設を]画面で設定の変更（通知の変更や片面から両面への変更など）を行った場合は、[ジョブ 
を処理しています]画面に「現在の設定を保存しますか」と表示されます。 [はい] を押すと、[ファッ 
クス]画面に戻り、設定内容が保存されます。これじより、同じ設定を使用して別のファックスを送 
信できます。 [いいえ] を押すと、設定がクリアされてデフォルト値に戻り、 MFP のホーム画面が表示 
されます。 


短縮ダイアルを使用したファックスの送信 


教 を記： 短縮ダイアルを使用してファックスを送信する前に、短縮ダイアルを作成する必要がありま 
す。短縮ダイアルの作成ちまについては、 85ぺージの「短縮ダイアルリストの作成と削除I を参 
照してください。 


短縮ダイアルを巧用して HP LaserJet 4345mfp と9040/9050 mfp および HP Color LaserJet 4730mfp と 
9500 mfp からファックスを送信 

1. 自動ドキュメントフィーダ （ADF) またはスキャナのガラスの上にドキュメントを置きます。 

2. メイン 画面の [ ファックス] アイコンをタッチし ます。 ユー ザー名とパスワードの入力が要ホされ 
ることがあります。 

3. [設定] をタッチします。[原稿の説明]の設をが原稿の設定に一致していることを確認します。こ 
の設をには次のものがあります。 

• [ぺージサイズ]:レターや A4 など 

• [片面または両面印刷] 

• [ぺージ内容]:テキスト、テキストとグラフィック、またはグラフィックと写真。グラフィ 
ックと写真をテキストモードで送信すると、画質が化下します。 

• [印刷の向き]:縦または横 

• [ジョブモード]:複数のスキャンを1つのジョブにまとめます。 

設定が一致していない場合は、次の手順を実行します。 

a. [原稿の説明] をタッチして、[原稿設を]画面を表示します。 

b. 原稿に合わせて必要な変更を行います。 

C. すべての設をが完了したら、 [OK] をタッチして[設を]画面に戻ります。 


歐 注記： [設定]画面で行ったすべての設定は一時的な設定であり、現在のファックスじのみ有効 
です。 


4. [設定]画面の [ファックス 設定] をタッチして、次の設定を調整します。 

• [鮮明度]-画像の輪郭を強調します。 

• [背景]-カラー用紙のコピーなどから生じる背景を削除します。 

• [通知]-ファックス伝送のステータス（ファックスが送信された場合や、エラーが発生して 
ファックスが送信されなかった場合など）の通知方まを変更します。 HP LaserJet 4345mfp 
および 4730mfp の場合は、メインの[ファックス]画面の [通知] ボタンを使巧して通知設定 
にアクセスします。 


教 を記：_ [通知]では、現在のファックスの通知設定のみを変更します。 

5. すべての設定が完了したら、 [OK] をタッチして[設定]画面に戻ります。 
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6. [設定]画面で、送信するファックスの濃淡を調整するには、 [薄い] または [濃い] の矢印をタッチ 
します。 

7. [設定]画面ですベての設定が完了したら、 [0 K ] をタッチして [ ファックス ] 画面に戻ります。 

8. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

9. 使巧する短縮ダイアル名の前にあるチェックボックスをオンにします。 

10. [ OK ] をタッチして、 [ ファックス ] 画面に戻ります。短縮ダイアル番号が [ファックス 宛先]画面に 
リス トされます。 

11. [スタート] をタッチして、ファックスを送信します。タッチスクリーンの [スタート] ボタンを夕 
ツチするか、コントロールパネルの緑色の [スタート] ボタンを押します。 


載 を記： [設を]画面で設定の変更（通知の変更や片面から両面への変更など）を行った場合は、 
[ジョブを処理しています]画面に"現在の設定を保存しますか"と表示されます。 [はい] を押す 
と、[ファックス]画面に戻り、設定内容が保存されます。これにより、同じ設定を使用して別の 
ファックスを送信できます。 [いいえ] を巧すと、設ミがクリアされてデフォルト値に戻り 、 MFP 
のホーム画面が表示されます。 


短縮ダイアルを使用して HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 
M 9040 MFP 、 M 9050 MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズからファックス 
を送信 

1. 自動ドキュメントフィーダ （ ADF ) またはスキヤナのガラスの上にドキュメントを置きます。 

2. コントロールパネルの [ ファックス ] アイコンをタッチして、 [ ファックス ] 画面を表示します。 

3. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

4. 使巧する短縮ダイアル名の [短縮ダイアル] 番号をタッチします。 

5. [ファックス]画面の [宛先] セクションに、短縮ダイアル名が表示されます。 

6. ファックス宛先をタッチしてハイライトします。 

7. [スタート] をタッチして、ファックスを送信します。タッチスクリーンの [スタート] ボタンを夕 
ッチするか、コントロールパネルの緑色の [スタート] ボタンを巧します。 

ワンタツチ短縮ダイアルを使用したファックスの送信 


W を記： ワンタッチ短縮ダイアルキーを使巧してファックスを送信するには、まず短縮ダイアルを作 
成する必要があります。詳細については、 8 S ぺージの「短縮ダイアルリストの作成と削除 I を参 
照してください。ワンタッチキーを設定するには、 89 ぺージの 「HP LaserJet 4345 mfD と 
9040 /9050 mfD 、 および HP Color LaserJet 4730 mfD と9500 mfo で、短縮ダイアルをワンタッチキー 

に割り当てる I をを照してください。 

を記： [設を]画面で設定の変更（通知の変更や片面から両面への変更など）を行った場合は、[ジョブ 
を処理しています]画面に"現在の設定を保存しますか"と表示されます。 [はい] を押すと、[ファック 
ス]画面に戻り、設を内容が保巧されます。これにより、同じ設定を使用して別のファックスを送信 
できます。 [いいえ] を押すと、設定がクリアされてデフォルト値に戻り、 MFP のホーム画面が表示さ 
れます。 
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ワンタッチ短縮ダイアルを巧用して HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp 、 および HP Color LaserJet 
4730mfp と 9500 mfp からファックスを送信 

1. 自動ドキュメントフィーダ (ADF) またはスキャナのガラスの上にドキュメントを置きます。 

2. メイン 画面の [ファックス] アイコンをタッチし ます。 ユー ザー名とパスワードの入力が要ホされ 
ることがあります。 

3. [設定] をタッチします。[原稿の説明]の設をが原稿の設定に一致していることを確認します。こ 
の設をには次のものがあります。 

• [ぺージサイズ]:レターや A 4 など 

• [片■面または雨面印刷] 

• [ぺージ内容]:テキスト、テキストとグラフィック、またはグラフィックと写真。グラフィ 
ックと写真をテキストモードで送信すると、画質が化下します。 

• [印刷の向き]:縦または横 

• [ジョブモード]:複数のスキャンを1つのジョブにまとめます。 

設定が一致していない場合は、次の手順を実行します。 

a. [原稿の説明] をタッチして、[原稿設を]画面を表示します。 

b. 原稿に合わせて必要な変更を行います。 

C. すべての設をが完了したら、 [OK] をタッチして[設を]画面に戻ります。 

野 を記: [設定]画面で行ったすべての設定は一時的な設定であり、現在のファックスにのみ有効 
です。 

4. [設定]画面の [ファックス 設定] をタッチして、次の設定を調整します。 

• [鮮明度]-画像の輪郭を強調します。 

• [背景の消去]-カラー用紙のコピーなどから生じる背景を削除します。 

5. すべての設定が完了したら、 [OK] をタッチして[設定]画面に戻ります。 

6. [設を]画面で、送信するファックスの濃ミ炎を調整するには、 [薄い] または [濃い] の矢印をタッチ 
し、 [OK] をタッチして[設定]画面に戻ります。 

7. [設 を] 画面ですベての設定が完了したら、 [OK] をタッチして [ファックス] 画面に戻ります。 

8. 通知設定を変更するには、 [通知] をタッチします。通知設をを変更し、 [OK] をタッチして[設 
を]画面に戻ります。 

教 ミ主記;一 [通知]では、現在のファックスの通知設定のみを変更します。 

9. 使巧する短縮ダイアルのワンタッチ短縮ダイアルキーをタッチします。 

10. [スタート] をタッチして、ファックスを送信します。タッチスクリーンの [スタート] ボタンを夕 
ッチするか、コントロールパネルの緑色の [スタート] ボタンを巧します。 

名前による短縮ダイアルリストの検索 

既存の短縮ダイアルを名前で検索するには、この機能を使用します。 
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HP LaserJet 4345 mfp、HP Color LaserJet 4730 mfp、HP LaserJet 9040 /9050 mfp 、 および HP Color 
LaserJet 9500 mfp の短縮ダイアルリストを名前で接索する 


載を 記： この機能は、これらのモデルの新機能です。 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表 
' J 、 し^^す。 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. [検索巧ま] をタッチして、画面キーボードを巧巧巧能にします。 

4. 短縮ダイアル名を入力します。入力する文字列が短縮ダイアル名の先頭の文字列に一致すると、 
残りの文字列が自動的に入力されます。必要に応じてさらに文字列を入力して、検索を限定しま 
す。 

5. 検索画面に目的の短縮ダイアルが設定されたら、 [ OK ] をタッチします。指定した短縮ダイアル 
を先頭にして、短縮ダイアルリストが表示されます。 

6. リストから短縮ダイアル名を選択し、 [ OK ] をタッチして、[ファックス]画面の受信をリストに短 
縮ダイアルを設まします。 [ OK ] をクリックする前に、複数の短縮ダイアルを選択できます。 


W を記： 短縮ダイアルの一意の名前が分からない場合は、文字を入力することによってリストの一部 
を選択します。たとえば、 N の文字で始まる短縮ダイアル名をま示するには、 「 NJ と入力します。一 
致するエントリがない場合は、 N に最も近いエントリの検索結まが表示される前に、メツセージが表 
不 されます。 


HP LaserJet M 5035、 M 5025、 M 3035、 M 3027、 M 4345、 M 9040 MFP 、 M 9050 MFP 、 および HP Color 
LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズの短縮ダイアルリストを名前で検索する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ ファックス ] アイコンを タッ チして、 [ ファックス ] 画面を表 
' J 、 し^^す。 

2. [短縮ダイアルの検索] ボタンをタッチします。このボタンは虫めがわのおをしており、 [短縮ダイ 
アル] ボタンのち側にあります。 

3. 検索する名前の先頭の数文字を入力します。一致するものが見つかると、検索画面の上部にリス 

卜が表示されます。必要に応じて、すべてのエントリをスクロールするか、さらに文字を入力し 
て検索範团を狭めます。 

4. リストから目的の名前を選巧し、 [ OK ] をタッチします。選択したエントリが、メインの [ファ ッ 
クス]画面の短縮ダイアルリストの先頭に表示されます。 

5. 選巧したエントリをタッチして、これを受信者リストに追加します。 

6. これを選択するか、必要であればさらに名前を検索します。 

電話帳の番号を使用したファックスの送信 

ファックスの電話帳機能は、 HP MFP Digital Sending Software 設まューティリティを使巧するよう 
に MFP が設定されている場合に使巧できます。このソフトウエアを巧巧するように MFP が設定され 
ていない場合は、[電話帳]ボタンが表示されません。 HP MFP Digital Sending Software 設定ューティ 
リティを使用するように MFP を設まするには 、 『HP MFP Digital Sending Software ューザーズガ 
イド』または 『HP MFP Digital Sending Software サポートガイド J ] を参照してください。 

また、 HP MFP Digital Sending Software 設定ューティリティで認証を有劾にすると、 Microsoft® 
Exchange のコンタクトリストの個人用ファックス番号が電話帳に表示されます。 
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教 注記： この装置から電話帳のファックス番号を追加したり削除したりすることはできません。ファ 
ックス番号の追加または削除は、デジタル送信サーバーで実行されている Address Book Manager 
( ABM ) を使用するか、コンタクトリストのエントリを変更する方まに限られます。 


電話帳を使用して HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp 、 および HP Color LaserJet 4730mfp と 9500 mfp 
からファックスを送信 

1. 自動ドキュメントフィーダ （ ADF ) またはスキャナのガラスの上にドキュメントを置きます。 

2. メイン 画面の [ ファックス] アイコンをタッチし ます。 ユー ザー名とパスワードの入力が要ホされ 
ることがあります。 

3. [設定] をタッチします。[原稿の説明]の設をが原稿の設定に一致していることを確認します。こ 
の設をには次のものがあります。 

• [ぺージサイズ]:レターや A 4 など 

• [片■面または両面印刷] 

• [ぺージ内容]:テキスト、テキストとグラフィック、またはグラフィックと写真。グラフィ 
ックと写真をテキストモードで送信すると、画質が低下します。 

• [印刷の向き]:縦または横 

• [ジョブモード]:複数のスキャンを1つのジョブにまとめます。 

設定が一致していない場合は、次の手順を実行します。 

a. [原稿の説明] をタッチして、[原稿設定]画面を表示します。 

b. 原稿に合わせて必要な変更を行います。 

C. すべての設をが完了したら、 [OK] をタッチして[設定]画面に戻ります。 

W ミ主記: [設を]画面で行ったすべての設定は一時的な設定であり、現在のファックスにのみ 
ち効です。 

4. [設定]画面の [ファックス 設定] をタッチして、次の設定を調整します。 

• [鮮明度]-画像の輪郭を強調します。 

• [背景の消去]-カラー用紙のコピーなどから生じる背景を削除します。 

• [通知]-ファックス伝送のステータス（ファックスが送信された場合や、エラーが発生して 
ファックスが送信されなかった場合など）の通知方まを変更します 。 HP LaserJet 4345 mfp 
および 4730 mfp の場合は、メインの[ファックス]画面の [通知] ボタンを使巧して通知設定 
にアクセスします。 

野 を記:一 [通知]では、現在のファックスの通知設定のみを変更します。 ' 

5. すべての設定が完了したら、 [OK] をタッチして[設定]画面に戻ります。 

6. [設を]画面で、送信するファックスの濃ミ炎を調整するには、 [薄い] または [濃い] の矢印をタッチ 
します。 

7. [設を]画面ですベての設定が完了したら、 [OK] をタッチして [ ファックス ] 画面に戻ります。 

教 を記:_ 電話帳を使巧すると、番号の代わりに名前がファック ス宛先 リストに表示されます。 

8. [電話帳] をタッチして、 [ファックス 電話帳]画面を表示します。 
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9. スクロール矢印を巧巧してリストの名前または番号をハイライトし、 [追加] をタッチしてウィン 
ドウに名前または番号を入力します。名前または番号は、必要に応じていくつでも追加できま 
す。 

辟細] ボタンをタッチすると、選択した電話帳エントリのファックス番号のリストが表示されま 
す。 [個人] ボタンをタッチすると、電話帳にあるそのューザーのコンタクトリストのエントリの 
みが表示されます。 [すべて] ボタンをタッチすると、コンタクトリストじある共通ファックス 
エントリと個人用エントリが1つのリストにまとめて表示されます。 

10. [OK] をタッチして、[ファックス]画面に戻ります。ファックス送信先の名前のリストが[受信 
を]ウィンドウに表示されます。 

11. [スタート] をタッチして、ファックスを送信します。タッチスクリーンの [スタート] ボタンを夕 
ツチするか、コントロールパネルの緑色の [スタート] ボタンを押します。 


W ミ主記： [設を]画面で設をの変更（通知の変更や片面から両面への変更など）を行った場合は、[ジョブ 
を処理しています]画面に"現在の設定を保存しますか"と表示されます。 [はい] を押すと、[ファック 
ス]画面に戻り、設を内容が保巧されます。これにより、同じ設定を巧巧して別のファックスを送信 
できます。 [いいえ] を押すと、設定がクリアされてデフォルト値に戻り、 MFP のホーム画面が表示さ 
れます。 


電話帳を使用して HP LaserJet M3025MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 MFP 、 M 9040 
MFP 、 M 9050 MFP 、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP 、 CM6040 MFP シリーズからファックスを送信 

1. コントロールパネルの [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表示します。 

2. [アドレス帳] アイコンをタッチして、[アドレス帳]画面を表示します。 

3. ドロップダウンメニューから電話帳ソースを選巧します。 

4. 名前をタッチしてハイライトし、 [右矢印] アイコンをタッチして、ハイライトされた名前を[フ 
ァックス宛先]セクションに移動します。 

5. [OK] をタッチして、 [ ファックス ] 画面に戻ります。 

6. [スタート] をタッチして、ファックスを送信します。タッチスクリーンの [スタート] ボタンを夕 
ッチするか、コントロールパネルの緑色の [スタート] ボタンを押します。 

DSS ファックス電話帳の検索 

Digital Sending Service ( DSS ) および Address Book Manager ( ABM ) を通じて提供されるファックス 
電話帳の名前検索を行うには、ファックス電話帳検索機能を使巧します。 

HP Web サイトで、使巧している MFP モデルのファームウ I ア更新の有無を確認します。 


賢を 記： DSS を使用していない場合は、 MFP ディスプレイにファックス電話帳は表示されません。 
DSS 電話帳と短縮ダイアルリストは異なります。 


HP LaserJet 4345mfp、HP Color LaserJet 4730mfp, HP LaserJet 9040 /9050mfp 、 および HP Color 
LaserJet 9500 mfp で ファックス電話帳検索機能を使用する 

1. ディスプレイの [ ファックス ] アイコンをタッチします。 

2. [電話帳] をタッチして、画面キーボードを使用可能にします。 

3. ファックス送信先の名前を入力します。入力する文字列が名前の先頭の文字列に一致すると、残 
りの文字列が自動的に入力されます。必要に応じてさらに文字列を入力して、検索を限をしま 
す。一致するエントリがない場合は、才ートコンプリートは行われません。 
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4. エントリが設定されたらセミコロン （;） で名前を区切ることで、検索画面を終了することなく別 
のエントリを検索できます。 [0 K ] をタッチして、メインの[ ファックス ]画面に戻ります。 

5. 送信ホの一意の名前が分からない場合は、画面の上部にある電話帳アイコンを押して、電話帳リ 
ストを表示します。目的のエントリまでスクロールし、 [追加] をタッチし、 [0 K ] をタッチしま 
す。[電話帳検索]エントリリストに名前が表示されます。 

6. [0 K ] をタッチして、[ ファックス ]画面の [ファックス 宛先]リス トに エントリを設定します。 

HP LaserJet M5035 MFP 、 M5025 MFP 、 M3035 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM4730MFP 、 CM6040 MFP シリーズでファックス電話帳検索機能を使用す 
る 

1. ディスプレイの [ ファックス ] アイコンをタッチします。 

2. [電話帳] アイコン（[ファックス宛先]ボックスのち側）をタッチします。 

3. 電話帳画面の上部にあるプルダウンメニューから電話帳ソースまたは [すべて] を選択します。 

4. 電話帳リストから受信を名を選択します。 

リス トが長い場合は、電話帳画面の下部にある [検索対象] アイコン （虫めがわ）を押すことじよ 
つて名前検索を行うことができます。検索画面で、名前の先頭の文字、または先頭の数文字を入 
力すると、それに一致する受信をが表示されます。検索の範囲を限定するには、より多くの文字 
を入力します。画面上部に表示される名前の中から選択し、 [ OK ] をタッチします。 [ファックス 
電話帳]画面に戻ります。 

5. ち矢印をタッチして、選巧した名前を[ファックス宛先]リストに入力します。 

6. [ OK ] をタッチして、 [ファックス ジョブの送信]画面に戾ります。 


を を記： ファックスアドレス帳のエントリを作成または追加するには 、 Address Book Manager (DSS 
の一部）を使巧します。 

注記： 口ーカルのファックス電話帳を EWS にインポートまたはエクスポートするには、 亡ル IS のマ 
ニュアルを参照してください。 
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ファックスのキャンセル 

現在のファックス送信のキャンセル 

[現在の送信をキャンセル]メニュー項目は、ファックス送信の呼び出し中にのみ表示されます。 


鞍を 記： キャンセル操作は、完了までに30秒かかる場合があります。 


M 3035 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 および M 5035 MFP のメニ ューを使用して、現在の フ 
ァックス送信をキャンセルする 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メイン メニ ューを表示します。 

2. [ ファックス ] を タッ チして、[ ファックス]メニ ューを表示します。 

3. [現在の送信をキャンセル] をタッチして、ファックスをキャンセルします。 


載を 記： ファックスの削除中は、ファックスのキャンセルを示すメッセージがステータスバー 
に表示されます。 


HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp の[停止]ボタンを 
使用して、視在のファックス送信をキャンセルする 

1. MFP コントロールパネルの [ ファックス ] アイコンを押します。 

2. ホ色の [停止/キャンセル] ボタンを押します。 


鞍を 記： 赤色の [停止/キャンセル] を押してファックスをキャンセルすると、ジョブを処理して 
いますという ステータスメッセー ジが表示されます。 


HP LaserJet M 3025 MFP . M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズで現在のファックス送信をキャンセル 
する 

1. コント ロール パネルの赤色の [停止] ボタンを押して、[ ファックスのキャンセル ]メニューを表示 
します。 


敷 を記： [ OK ] を押してキャンセルを確認するまで、デバイス上の現在のファックスジョブと保 
留中のファックスジョブはすべて、処理が継結されます。 


2. [現行ファックスジヨブをキャンセル] をタッチして、現在のファックスジヨブをキャンセルし 
ます。 

3. [ OK ] をタッチして、現在のファックス送信をキャンセルします。 

すべての保留ファックスのキャンセル 

メモリに保巧されているすべての送信ファックスを削除します。ただし、送信中のファックスは削除 
されずに送信されます。 


鞍 ミ主記： 他の送信ファックスがメモリ内で送信待ちになっている場合は、そのファックスも削除され 
ます。 
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HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp ですベての保留フ 
ァックスをキャンセルする 

1. コントロールパネルの [メニユ ー] ボタンを巧して、メインメニユーを表示します。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニユーを表示します。 

3. [保留中の送信をすべてキャンセル] をタッチして、保巧されているすべてのファックスをキャン 
セルします。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズですべての保留ファックスをキャンセ 
ルする 

1. コントロールパネルのホ色の [停止] ボタンを押して、[ファックスのキャンセル]メニューを表示 
します。 


野 を記： [ OK ] を押してキャンセルを確認するまで、デバイス上の現在のファックスジョブと保 
留中のファックスジョブはすべて、処理が継続されます。 


2. [すべてのファックスジョブをキャンセル] をタッチして、すべての現行ジョブと保留中のファッ 
クスジョブをキャンセルします。 

3. [ OK ] をタッチして、すべての現行ジョブと保留中のファックスジョブをキャンセルします。 
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ファックスの受信 

ファックスアクセサリでファックスが受信されると、印刷する前にメモリに保巧されます。ファック 
ス全体を保巧した後に印刷され、メモリから削除されます。[ファックス印刷のスケジュール設定]が 
有効でない限り、ファックスは受信時に印刷されます。[ファックス印刷のスケジュール設定]が有効 
な場合、受信したファックスはメモリに保巧され、印刷されません。ファックス印刷のスケジュール 
設定を無効にすると、保巧されているすべてのファックスが印刷されます。詳細について 
は、 9 S ぺージの「ファックス En 刷のスケジュール誌を（メモリロック） I をを照してください。 

ファックス受信のデフオルト設定を変更して、ファックスを受信する方まを変更できます。これらの 
設定はな下のオプシヨンを含みます。 

• 応答するまでの呼び出し回数の選択 

• 日付、時刻、およびぺージ番号のファックスへの印刷（スタンプ） 

• 給紙トレイと排紙ビンの選択 

• 別の番号へのファックスの転送 

• 特定の番号からのファックスのブロック 

• ファックス印刷のスケジュール設定（メモリロック） 

これらのメニュー設定の変更の詳細については、 43ぺージの「ファックスの設定 I をを照してくだ 
さし、。 


野を 記： ファックスの受信はキャンセルできません。 
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短縮ダイアルリストの作成と削除 

短縮ダイアルを使用すると、1つの番号または番号のグループに短縮ダイアル名を割り当てることが 
でき、短縮ダイアル名を選択することによってその番号にファックスを送信できます。 

短縮ダイアルリストの作成 


HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp で短縮ダイアルリ 
ストを作成する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表 
ベ、し^^す。 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. [追加] をタッチして、[新規短縮ダイアル]画面を表示します。 

4. キーパッドを使巧して番号を入力します。複数の番号を入力する場合は、 [次の番号] をタッチし 
て別の番号を入力します。この手順を繰り返して、短縮ダイアルのすべての番号を入力します。 

5. [名前] ボタンをタッチして、キーボードを表示します。 

6. キーボードを巧巧して短縮ダイアルの名前を入力し、 [ OK ] をタッチして惭規短縮ダイアル]画 
面に戻ります。 

7. [ OK ] をタッチして、短縮ダイアルを適巧します。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズで短縮ダイアルリストを作成する 

1. コントロールパネルの [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表示します。 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. [短縮ダイアル番号] をタッチします。 

4. [短縮ダイアル名] ボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

5. 短縮ダイアル名を入力し、 [ OK ] をタッチして [短縮ダイアル] 画面に戾ります。 

6. [ファックス番号] ボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

7. [短縮ダイアル名] のファックス番号を入力し、 [ OK ] をタッチして、 [短縮ダイアル] 画面に戻りま 
す。 

8. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル名]で選択した番号を保巧します。名前とファック 
ス番号が、 [短縮ダイアル番号] のとなりに表示されます。 

9. ステップ3〜8を繰り返して、短縮ダイアルのすべての番号を入力します。 

10. 終了したら、 [ OK ] をタッチして、[ ファックス ]画面に戻ります。 
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短縮ダイアルリストの削除 


HP LaserJet 4345 mfp 、9040/9050 mfp および 5035 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp の 
短縮ダイアルリストを削除する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ ファックス ] アイコンをタッチして、 [ ファックス]画面を表 
'J 、 し ^^ す。 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. 短縮ダイアルリストで短縮ダイアル名を選択します。 

4. [削晚 をタッチして、短縮ダイアルリストを削除します。 

5. 削除を確認するには [はい] をタッチします。リストを残すには [いいえ] をタッチします。 

6. [ OK ] をタッチして、 [ ファックス ] 画面に戻ります。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズで短縮ダイアルリストを削除する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ ファックス ] アイコンをタッチして、 [ ファックス]画面を表 
/J 、 します。 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. 削除するリストの [短縮ダイアル] 番号をタッチします。 

4. [削除] をタッチします。 

5. 次の画面で、削除の確認を要求されます。 

6. [はし、] をタッチして、短縮ダイアルリストを削除します。 

7. [ はし 、] をもう一度タッチして、 [ ファックス ] 画面に戻ります。 

短縮ダイアルリストから1つの番号を削除 


HP LaserJet 4345 mfp 、 9040 /9050 mfp および 5035 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp の 
短縮ダイアルリストから 1 つの番号を削除する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表 
' J 、 し^^す。 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. 削除する番号が割り当てられている短縮ダイアルの前にあるチェックボックスをオンにしま 
す。必要に応じて、スクロール矢印を使用して短縮ダイアル名を表示します。 

4. [詳細] をタッチして、短縮ダイアルの番号のリストを表示します。 

5. 上下のスクロール矢印を使用して、削除する番号をハイライトします。 

6. [削除] または [すべて削除] をタッチします。 

7. [ OK ] または [キャンセル] をタッチします。 
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HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズの短縮ダイアルリストから1つの番 
号を削除する 

1. コント ロール パネルの [ ファックス ] アイコンをタッチして、 [ ファックス ] 画面を表示します。 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. 編集するリストの [短縮ダイアル] 番号をタッチします。 

4. [ファックス番号]ボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

5. ファックス番号のリストをスクロールして、削除するファックス番号の最後の巧のち側の画面を 
タッチします。 Backspace キーを使用して、ファックス番号を削除します。 

6. [ OK ] をタッチして、 [短縮ダイアル] 画面に戻ります。 

7. [ OK ] をタッチして、 [ ファックス ] 画面に戻ります。 

既存の短縮ダイアルリストへの番号の追加 


HP LaserJet 4345 mfp 、 9040 /9050 mfp 、5035 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp の既巧の 
短縮ダイアルリストに番号を追加する 

1. コントロールパネルのメイン画面の [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表 
ィ J 、 しまず 〇 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. 短縮ダイアルの前にあるチェックボックスをタッチします。必要に応じて、スクロール矢印を 
使用して短縮ダイアル名を表示します。 

4. [詳細] をタッチして、短縮ダイアルの番号のリストを表示します。 

5. [次の番号] をタッチします。 

6. キーパッドを使用して番号を入力します。この手順を繰り返して、短縮ダイアルのすべての番号 
を入力します。 

7. [ OK ] をタッチして、短縮ダイアルを適用します。 

HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズの既巧の短縮ダイアルリストにき号 
を追加する 

1. コントロールパネルの [ファックス] アイコンをタッチして、[ファックス]画面を表示します。 

2. [短縮ダイアル] をタッチして、[短縮ダイアル]画面を表示します。 

3. 編集するリストの [短縮ダイアル] 番号をタッチします。 

4. [ファックス番号] ボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

5. キーボードを巧巧して、短縮ダイアルリストに追加するファックス番号を入力します。 

鞍 を記:_ 力ーソルは、短縮ダイアルリストに最後に入力されたファックス番号の下に、デフォ 

ルトで表示されます。 
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6. [ OK ] をタッチして、 [短縮ダイアル] 画面に戻ります。 

7. [ OK ] をタッチして、 [ ファックス ] 画面に戻ります。 
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短縮ダイアルリストをワンタッチキーに割り当てる 

ワンタッチキーパッドを使用すると、ワンタッチキーをタッチするだけで短縮ダイアルリストにあ 
る宛先にファックスを送信できます。ただし、ワンタッチキーを巧用する前に、短縮ダイアルリス 
卜を作成し、短縮ダイアル名をワンタッチキーに割り当てる必要があります。 

HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp 
と9500 mfp で、短縮ダイアルをワンタッチキーに割り当てる 

1. 短縮ダイアルを作成します。詳細については、 85ぺージの「短縮ダイアルリストの作成と削 
除 I を参照して〈ださい。 

2. [ ファックス ] 画面の [設定] をタッチして、[ワンタッチボタンの設定]画面を開きます。 

3. 短縮ダイアルに割り当てる （利巧可能な） 番号をタッチします。 

4. [短縮ダイアルリスト] で、キーに割り当てる短縮ダイアルのチてックボックスをオンにします。 

5. [ OK ] をタッチします。 

6. [ OK ] をタッチして、設定を適用します。 

HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp 
と9500 mfp で、短縮ダイアルリストをクリアするか、ワンタッチキーに再割 
り当てする 

ワンタッチボタンから短縮ダイアルリストを削除するには、次の手順を実行します。 

1. ワンタッチキーパッドの [設定] をタッチして、[ワンタッチボタンの設定]画面を開きます。 

2. 削除する短縮ダイアル名の番号キーをタッチします。 

3. [ボタンは既に設定されています]画面が開きます。ワンタッチボタンから短縮ダイアル名を削除 
するには、 [クリア] をタッチします。キーに別の短縮ダイアル名を割り当てるには、 [巧割り当 
て] をタッチします。[ワンタッチボタンの設定]画面に戻るには、 [キャンセル] をタッチします。 

4. [ OK ] をタッチして、設定を適用します。 


JAWW 


短縮ダイアルリストをワンタッチキーに割り当てる 89 





音声電話と再試行 

音声電話はファックス巧用状況ログに含まれず、 T .30 レポートは生成されません。ファックスジョ 
ブの再試行について、な下のセクションで説明します。 

フアツクスコールレポート 

ファックスのすべての試行が終了すると、送信されたファックスに関するファックスコールレポー 
卜が印刷されます。このレポートには、ファックスジョブログ ID が記載され、最後の試行結まが印 
刷されます。 

ファックスコールレポートには音声電話についての情報は印刷されません。 


m を記： ファックスコールレポートには、最後の試行に関するジョブ番号だけが記載されます。こ 
れらのレポートをメニューから手動で印刷する場合、直前の呼び出しが最後の試行でなく、音声電話 
でもない場合、ジョブ番号は0になります。 


ファックス使用状況ログ 

デフオルトでは、音声電話はファックス使巧状況ログには記載されません。ファックス使用状況ログ 
には、最後の試行だけが示されます。 

T.30 レポート 

音声電話では、下30レポートは印刷されません。再試行については、すべてについて T .30 レポート 
が印刷されます。 
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セキュリティで保護されている設定 

[ファックスの転送]と[ファックス印刷]の2つの設定はセキュリティで保護されており、 PIN が必要 
です。いずれかの設定に初めてアクセスするときは、 PIN を作成する必要があります。 PIN を作成し 
たら、どちらの機能にアクセスするときにもそれを巧用します。つまり、[ファックスの転送]用に PIN 
を作成した場合は、[ファックス印刷]にアクセスするときもその PIN を使用します。あるいは、最初 
に[ファックス印刷]用に PIN を作成した場合は、[ファックスの転送]にアクセスするときもその PIN 
を使用する必要があります。このようなセキュリティで保護されている設定にアクセスするために作 
成できる PIN は1つだけです。 

サムネール付きのファックスコールレポートが有効になっている場合は、[ファックス印届リまたは 
[ファックスの転送]を有効にしても、ファックスの1ぺージ目のサムネールと共にレポートが印刷さ 
れます。ファックス印刷をセキュリティで保護する場合は、ファックスコールレポートのサムネー 
ル印刷を無効じします。 

RN の変更 

この手順では、既存の PIN を変更するちまについて説明します。 


A を意： ご使巧の PIN は必ずを全な場所に保管してください。 PIN を紛失した場合は、 PIN のリセッ 
卜ちまについて HP サービスサポートにお問い合わせください。詳細については、 127 ぺージの 
「HP Customer Carej を参照してください。 


HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp で PIN を変更す 
る 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

3. スクロールして [ファックス受信] をタッチします。 

4. スクロールして [ファックスの転送] または [ファックス印刷] をタッチして、設定画面を開きま 
す。 

5. [PIN を変更] をタッチして、 [ PIN ] 画面を開きます。 

6. キーパッドを使用して PIN (4 巧レ: i 上）を入力し、 [ OK ] をタッチして PIN を変更画面を開きま 
す。 

7. キーパッドを使用して新しい PIN を入力し、 [ OK ] を押します。 

8. もう一度 PIN を入力して確認し、 [ OK ] をタッチして新しい PIN を保存します。 

HP LaserJet M 3025 MFP , M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズで PIN をを更する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. [デフオルトジョブオプション] をタッチして、[デフナルトジョブオプション]メニューを表示 
します。 

3. [デフオルトファックスオプション] をタッチして、[デフナルトファックスオプション]メニュ 
一を表示します。 

4. [ファックス受信] をタッチして、[ファックス受信]画面を表示します。 

5. [ファックス転送] をタッチして、 [ PIN ] 画面を表示します。 
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6 . 


キーパッドを巧巧して PIN (4 巧な上）を入力し、 [ OK ] をタッチして[ファックス転送]画面を開 
きます。 

7. [ PIN を変更] をタッチして、 [ PIN ] 画面を表示します。 

8. キーパッドを使用して PIN (4 巧な上）を入力し、 [0 K ] をタッチします。 

9. キーボードを使用して新しい PIN (4 巧な上）を確認して、 [0 K ] をタッチします。 

10. [ OK ] を再度タッチします。 
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ファックス転送の設定 

ファックス転送の設定を使用して、受信したすべてのファックスを別のファックス番号に転送しま 
す。[ファックス転送]が有効になっている場合は、受信側の MFP によってファックスが印刷され（[フ 
ァックス印刷]が無効になっている場合は、印刷が有効になったときにファックスが印刷される)、フ 
ァックス転送先番号にファックスが転送されます。 


を 注記： 別の電話番号へのファックス転送に失敗すると、装置ではファックス転送がそれな上試行さ 
れません。すべてのファックスは高画質または標準の解像度で転送されます。 


HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp 、 および HP Color LaserJet 4730mfp と 9500 mfp からのファックス 
転送を設定する 

1. コントロールパネルの [メニ ユー] ボタンを押して、メインメニユーを開きます。 

2. [ ファックス ] をタッチして、 [ ファックス]メニユーを開きます。 

3. スクロールして [ファックス受信] をタッチします。 

4. スクロールして [ファックスの転送] をタッチし、 [PIN] 画面を開きます。 

5. キーパッドを巧用して PIN (4 巧レ: Ui) を入力し、 [OK] をタッチします。既存の PIN がある場合 
は、転送先番号画面が開きます。 PIN が作成されていない場合は、新しい PIN をもう一度入力 
して確認するように要ボするプロンプトが表示されます。 [OK] を押します。 


を記： ご使巧の PIN は必ず安全な場所に保管してください。 PIN を紛失した場合は、 PIN のリ 
セット方法について HP サービスサポートにお問い合わせください。詳細について 

は、 127ぺージの 「HP Customer Care L を参照してください。 


6. [ファックス転送] をタッチして[ファックス転送]設を画面を開きます。 

7. 転送先番号を タッチして、キーボードを使用可能にします。 

8. ファックス転送先の電話番号を入力し、 [OK] をタッチして、ファックス転送を有効にします。 

HP LaserJet M3025 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 MFP 、 M9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでファックス転送を設定する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. [デフオルトジョブオプション] をタッチして、[デフナルトジョブオプション]メニューを表示 
します。 

3. [デフオルトファックスオプション] をタッチして、[デフナルトファックスオプション]メニュ 
一を表示します。 

4. [ファックス受信] をタッチして、[ファックス受信]画面を表示します。 

5. [ファックス転送] をタッチして、 [PIN] 画面を表示します。 

6. キーパッドを使巧して PIN (4 巧な上）を入力し、 [OK] をタッチして[ファックスお送]画面を開 
きます。 

7. [ファックス転送] をタッチします。 

8. [カスタム] をタッチし、[保存]をタッチして[ファックス転送の設定]画面を表示します。 
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9. 転送先番号を タッチして、[転送先番号]画面を表示しまず。 

10. テキストボックスをタッチして転送先電話番号を入力し、 [OK] をタッチしまず。 
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ファックス印刷のスケジュール設定（メモリロック） 

ファックス印刷機能を使用して、いつファックスを印刷するかを指定します。選択できるファックス 
印刷モードは3つあります。 [全受信ファックスを保巧]、[全受信ファックスを印刷]、 または [ファッ 
クス印刷スケジュールを巧用] を選択できます。 

[全受信ファックスを保巧] を選択すると、すべての受信ファックスがメモリに保存され、印刷されま 
せん。 [ MFP のジョブ取得] メニューを使巧して、メモリに保巧されているファックスジョブにアク 
セスできます。このメニューを使巧すると、ジョブをメモリに保を中に印刷したり削除したりできま 
す。この機能の詳細については、 MFP ューザーズガイドの[ジョブ取得]メニューに関する説明を参 
照してください。 


を 注記： [ MFP のジョブ取得] オプションは 、 HP LaserJet 4345 mfp および HP Color LaserJet 

4730 mfp 、 9040 /9050 mfp 、 および9500 mfp のみで使用できます 。 HP LaserJet M 303 5 MFP 、 M 3027 
MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 MFP 、 および HP Color 
LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでは、 [ファックス印扁リ] メニューでモードを [全受信 
ファックスを印刷] にを更することによって、保存されている取得ファックスにアクセスできます。 

[全受信ファックスを印刷] を選択すると、すべての受信ファックスが印刷されます。メモリに現在保 
巧されているファックスも印刷されます。 


[ファックス印刷スケジュールを使用] を選択すると、ファックス印刷スケジュールに従ってファック 
スが印刷されます。ファックス印刷のスケジュールは、1日中 （24 時間）ロックアウトするようにも、 
特定の時間だけロックアウトするようじも設定できます。ロックアウト時間は1つしか設をできませ 
んが、日数にかかわらず適用できます。ロックアウト時間は、 [ファックス印届 ij ] メニューで設定しま 
す。詳細については、 97ぺージの「ファックス印刷スケジュールを作成する I をを照して〈ださ 
し、。 


を を記： ロックアウト時間が終わると、ロックアウト時間中に受信され、保存されたファックスが自 
動的に印刷されます。 


ファックス印刷の動作 

ファックスのセキュリティを強化するために 、 HP LaserJet M 5035 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 3035 
MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 MFP 、 もよび HP Color LaserJet CM 4730 
MFP 、 CM 6040 MFP シリーズのリリースと共にファックス印刷機能の動作が変更されました。主な 
違いは、コールレポート、 T .30 レポート、レポートの メニュ ー 、 コントロールパネルのステータス 
行の処理と表示です。次の表は、ファックス印刷が有効になっていることを前提としまず。 



コールレポート /T. 
30 レポートのメニ 
ュー設定 

ファックス受信時 
のコールレポー 
卜 /T.30 レポートの 
化理 

保存されているフ 
ァックスの印刷時 
の処理 

ファックスレポー 
卜と T.30 レポート 
のメニューの表示 

コントロ ールパネ 
ルに着信電話番号 
を表示するか 

レ:1前の MFP の動 
作（9500、 

9040/50、4345、 
4730) 

なし 

印刷しない 

ファックスを印刷 
する 

表示する 

はい 

全ファックス 

巧刷しない 

ファックスを巧刷 
する 

表示する 

はい 

M 5035、 M5025、 

M 3035、 M3027、 
M4345、 M 9040、 

M 9050、 

CM4730、 

CM 6040 MFP 

なし 

巧刷しない 

ファックスを巧刷 
する 

ホ表示 

非表示 

全ファックス 

EP 刷せずにファッ 
クスと共に保存 

ファックスを EP 刷 
し、コールレポー 
卜を巧刷 

非表示 

ホ表示 
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ファックス印刷のスケジュール設定を有効または無効にする 


m を記： ファックス印刷のスケジュール設定を有効にする前に、スケジュールを作成する必要があり 
ます。詳細については、 97 ぺージの「ファックス印刷スケジュールを作成す る I をを照してくだ 
さし、。 


HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でファックス印刷の 
スケジュールをち効または無効にする 

1. コントロール パネルの [ メニュ ー ] ボタンを押して、 メインメニ ューを表示します。 

2. [ ファックス ] をタッチして、[ ファックス]メニ ューを表示します。 

3. スクロールして [ファックス 受信] を タッチし ます。 

4. ス クロールし、 [ファックス 印 师リを タッチして、 [PIN] メニ ューを表示します。 

5. PIN (少なくとも4巧必要です）を入力し、 [OK] をタッチして [ファックス 印商I リメ ニューを表示 
します。 PIN がない場合は、作成を要ボするプロンプトがま示されます。 


載 を記： ご使用の PIN は必ずを全な場所に保管してください。 PIN を紛失した場合は、 PIN のリ 
セット 方法に ついて HP サービスサポート にお問い合わせください。詳細に ついて 

は、 127ぺージの 「HP Customer Care L を参照してください。 


6. [ファックス 印刷 モード ] を タッチし ます。 

7. ファックス 印刷 モー ドを選択します。 

• ファックスの印刷を無効にしてすベての受信ファックスをメモリに保存するには、 [全受信 
ファックスを保存] をタッチします。 

• 保存されているファックスと受信ファックスをすべて印刷するには、 [全受信ファックスを 
印扁1リ をタッチします。 

• ファックス印刷スケジュールを使巧して、ファックスの印刷を自動的にオンまたはオフにす 
るには、 [ファックス印刷スケジュールの作成] をタッチします。 

8. [OK] をタッチして終了します。 

HP LaserJet M3025 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 MFP 、 M9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP 、 CM6040 MFP シリーズでファックス印刷のスケジュールを有 
効または無効にする 

1. コントロールパネルの 惰理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして [時刻/スケジューリング] にタッチして、[時刻/スケジューリング]画面を表示し 
ます。 

3. スクロールし、 [ファックス印届 ij] をタッチして、 PIN メニューを表示します。 

4. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

5. キーパッドを巧巧して PIN (4 巧な上）を入力し、 [OK] をタッチして [ファックス 印刷] メニュ ー 
を表示します。 

PIN がない場合は、作成を要ホするプロンプトが表示されます。 
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教 を記： ご使巧の PIN は必ず安全な場所に保管してください。 PIN を紛失した場合は、 PIN のリ 
セット方法について HP サービスサポートにお問い合わせください。詳細について 

は、 127ぺージの 「HP Customer Care L を参照してください。 


6. スクロールして [ファックス 印刷 モー ド] をタッチし ます。 

7. ファックス印刷モードを選択します。 

• ファックスの印刷を無効にしてすベての受信ファックスをメモリに保巧するには、スクロー 
ルして [全受信ファックスを保存] をタッチします。 

• 保存されているファックスと受信ファックスをすべて印刷するには、スクロールして [全受 
信ファックスを印刷] をタッチします。 

• ファックス印刷スケジュールを使用して、ファックスの印刷を自動的にオンまたはオフにす 
るには、スクロールして [ファックス印刷スケジュールを使用] をタッチします。 

8. スクロールして [保存] をタッチして終了します。 


をを 記： ファックス印刷とファックス転送では、同じ PIN を使巧します。ファックス転送用に PIN を 
作成した場合は、 ここで もその PIN を使巧します。 


ファックス印刷スケジュールを作成する 

HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp で、ファックス印 
刷スケジュールを作ホする 

1. コントロールパネルの [メニュー ] ボタンを押して、メインメニューを表示します。 

2. [ファックス] を タッ チして、 [ファックス]メニ ューを表示します。 

3. スクロールして [ファックス 受信] を タッチし ます。 

4. ス クロールし、 [ファックス 印刷] をタッチして、 [ PIN ] メニ ューを表示します。 

5. PIN を入力し、 [ OK ] をタッチして、 [ファックス 印扁 ij ] メニ ューを表示します。 PIN がない場合 
は、作成を要ホするプロンプトが表示されます。 

6. [ファックス 印刷スケジュールの作成] をタッチして、スケジュールの設定を表示します。 

7. [印刷終了時間] をタッチし、ファックスを印刷しない（ファックスをメモリに保存するときに口 
ックアウト時間を開始する）スケジュール時刻を設定し、時刻を選択して、 [ OK ] をタッチしま 
す。 

8. [印刷開始時刻] をタッチし、ファックス印刷を開始する（ファックスをメモリに保存しないとき 
にロックアウト時間を終了する）スケジュール時刻を設定し、時刻を選巧して、 [ OK ] をタッチし 
ます。 

9. 曜日のリストを表示するには、 [日付を設定] をタッチします。 

10. 1日中 （24 時間）ロックアウトするには、 [すべてのファックスを保存] をタッチします。 

11.[ OK ] をタッチして終了します。 
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HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズで、ファックス印刷スケジュールを作 
成する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. [時刻/スケジューリング] をタッチして、[時刻/スケジューリング]画面を表示します。 

3. [ファックス印刷] をタッチして、 [ PIN ] メニューを表示します。 

4. テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

5. キーパッドを巧巧して PIN (4 析 Jil 上）を入力し、 [ OK ] をタッチして[ファックス印扁 I リメニュー 
を表示します。 

PIN がない場合は、作成を要ホするプロンプトが表示されます。 

6. [ファックス印刷モード] をタッチし、 [ファックス印刷スケジュールを使用] をタッチします。 

7. [ファックス印刷スケジュールの作成] をタッチして、スケジュールの設定を表示します。開始時 
刻および停止時刻を編集するには、日を選巧して、 [スケジュールどおり] を選巧してから、 [保 
巧] をタツチします。 


載を 記： な下に示すメニューを使用して、印刷開始時刻または印刷終了時刻を編集できます。両 
方を編集するには、一ちを編集した後に [戻る] をタッチして前のメニューに戻り、それからもう 
一方を遅扶:します。 

8. [印刷開始時刻] をタッチし、ファックス印刷を開始する（ファックスをメモリに保存しないとき 
にはロックアウト時間が終了する）スケジュール時刻を設定します。 

a . テキストボックスをタッチして、キーボードをま示します。 

b . 時間の値を入力し、 [ OK ] を押します。 

C. [保巧] をタッチして、時間の設定を保をします。 

d . テキストボックスをタッチして、キーボードをま示します。 

e . 分の値 （1 〜 59) を入力し、 [ OK ] を巧します。 

f . [保巧] をタッチして、分の設定を保をします。 

g . [ AM ] または [ PM ] をタッチします。 

h . 変更内容をすべてのスケジュール日付に適用するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されま 
す。 [はい] をタッチして変更内容をすべてのスケジュール日付に適用するか、 [いいえ] を夕 
ッチして変更内容を現在選がしているスケジュール日付に適用します。 

i - [保存] をタッチします。 

9. [印刷終了時間] をタッチし、ファックスを印刷しない（ファックスをメモリに保をするときに口 
ックアウト時間を開始する）スケジュール時刻を設定します。 

a . テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 

b . 時間の値を入力し、 [ OK ] を押します。 

C. [保存] をタッチして、時間の設定を保存します。 
d . テキストボックスをタッチして、キーボードを表示します。 
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e . 分の値 （1 〜 59) を入力し、 [0 K ] を押します。 

f . [保存] をタッチして、分の設定を保存します。 

g . [ AM ] または [ PM ] をタッチします。 

h . 変更内容をすべてのスケジュール日付に適用するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されま 
す。 [はし、] をタッチして変更内容をすべてのスケジュール日付に適用するか、 [いいえ] を夕 
ッチして変更内容を現在選択しているスケジュール日付に適用します。 

i - [保存] をタッチします。 
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VoIP ネットワーク結由でのファックスの使用 

VoIP テクノ ロジはアナログ電話信号をデジタルビットじ変換します。このデジタルビットはインタ 

-ネット上でやり取りされるパケットにまとめられます。パケットは、宛先またはその手前でちびア 

ナログ信号に変換されて送信されます。 

インターネット上での情報の送信はアナログではなくデジタルで行われます。そのため、ファックス 

送信に関してアナログの公を交換電話網 ( PSTN ) の場合とは異なるファックス設定を必要とする、さ 

まざまな制約があります。ファックスはタイミングと信号の品質に大きく依巧しているため、ファッ 

クスの送信は VoIP 環境の影響を強く受けます。 

アナログファックスアクセサリ300を VoIP サービスに接続する場合に推奨されている設定の変更をな下に示 
します。 

• V .34 モードに設定し、エラー訂正モード （ ECM ) をオンにしてファックスを起動します。 V .34 プ 
ロトコルは VoIP ネットワークへの調整に必要な送信速度の変更に対応します。 

• ファックスを V .34 に設定した結ま、エラーまたは巧試行が頻発する場合、 V .34 をナフにし、最 
大ボーレートを14,400 bps に設定します。 

• エラーと再試行が続く場合、ファックス速度を低く設定します。一部の VoIP システムはファッ 
クスに関連イ寸けられている高い信号レートを処理できない場合があるためです。それで、最大ボ 
—レートを9,600 bps に設まします。 

• まれにエラーが続〈場合があります。その場合は、ファックスの ECM をオフにします。こうす 
ると画像の品質が化下する可能性があります。この設定を使用する前に、 ECM をオフにした状 
態の画像品質を確認してください。 

• 上記の設定変更を行っても Volp ファックスの信頼性が向上しない場合、 VoIP の提供元に連絡し 
てサポートを受けてください。 
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4 ファックスの問題の解決 


この章の情報に従って、一般的なファックスの問題をトラブルシューティングしてください。 
ファックスアクセサリを巧用する前に、次の作業を行う必要があります。 

• 場所の選択 

• 日付、時刻、およびファックスヘッダーの設定 

ファックスアクセサリを初めて取り付けるときは、管理をがメニューを使用して設定を入力する必要 
があります。最初に電源をオンにしたときに、ファックス設定ウィザードが表示されます。 

野 を雷1■— 米国とその他多くの国/地域では、日付、時刻、その化のファックスヘッダー情報を設定す 

ることがま的な要件になっています。 
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ファックスは正しく設定されていますか？ 

次のチェックリストを使用して、ファックスに関する問題の発生原因をちき止めてください。 

• ファックスアクセサリに付属の電話線を使用していますか？このファックスアクセサリは、付 
属の電話線を使用して RJ 11 規格への準拠がテストされています。その他の電話線は使用しない 
で〈ださい。アナログファックスアクセサリにはアナログの電話線が必要です。また、アナロ 
グの電話接続も必要です。 

• ファックス/電話線コネクタがファックスアクセサリのソケットに接続されていますか？電話ジ 
ャックがソケットにしっかりとち続されていることを確認してください。コネクタは「カチッ」 
と音がするまでソケットに差し込む必要があります。 

• 壁の電話ジャックは正常に機能していますか？壁のジャックに電話を接続して、ダイアルトー 
ンが聞こえることを確認して〈ださい。 ダイアルトーンが聞こえて、電話をかけることができ 
ますか？ 

どのような種類の電話回線を使用していますか？ 

• 専用回線：ファックスの送受信用に標準的なファックス/電話番号が割り当てられています。 


敷 を記： 電話回線は MFP ファックスのみに巧巧し、化の種類の電話装置と共有しないでくださ 
し、。たとえば、警備会社への通知に電話回線を巧う警報システムなどとの回線の共有は避けま 
す。 


• PBX システム'. ビジネス環境の電話システム。標準的な家庭巧電話とファックスアクセサリで 
はアナログ電話信号を使巧します。一部の PBX システムはデジタルであるため、ファックスア 
クセサリと互換性がない場合があります。ファックスを送受信するには、標準的なアナログ電話 
回線に接続する必要があります。 

• □—ルオーバー回線：最初に着信する回線が通話中の場合に、新たにかかってきた電話を次の 
使巧可能な回線に「口ールオーバー」する電話システム機能。最初に着信する電話回線にファッ 
クスアクセサリをち続してください。ファックスアクセサリは、応答するまでの呼び出し回数 
設をで設定されている回数だけ呼び出し音が鳴った後に電話に応答します。 


m ミ主記： 口ールナーバー回線では、ファックスアクセサリのファックス受信機能で問題が発生する場 
合があります。この製品での口ールナー/く一回線の巧巧はお勧めできません。 


サージ保護装置を使用していますかマ 

壁のジャックとファックスアクセサリ間でサージ保護装置を巧巧すると、電話線を流れる電流からフ 
ァックスアクセサリを保護できます。このような装置が原因となって電話信号の品質が低下し、ファ 
ックス通信に問題が発生する場合があります。ファックスの送受信に問題があり、このような装置を 
使巧している場合は、壁の電話ジャックにファックスアクセサリを直接ち続して、問題の原因がサー 
ジ保護装置であるかどうかを確認してください。 

電話会社が提供する音声メッセージサービスまたは留守番電話を使用していま 
すか？ 


メッセージサービスの呼び出し回数設定がファックスアクセサリの呼び出し回数設定よりも少ない 
場合は、メッセージサービスが呼び出しに応答するため、ファックスアクセサリでファックスを受 
信できません。ファックスアクセサリの呼び出し回数設定がメッセージサービスの設定よりも少な 
い場合は、ファックスアクセサリがすべての呼び出しに応答するため、呼び出しがメッセージサー 
ビスに転送されません。 
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ファックス アクセサリの ステータスの 確認 

アナログファックスアクセサリが機能していないと思われる場合は、ファックスアクセサリぺージ 
を印刷してステータスを確認します。 


HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp でファックスアク 
セサリページを印刷する 

1. コント ロール パネルの [メニ ュー] ボタンを巧して、メインメニューを開きます。 

2. [情報ぺージ] をタッチして、[情報]メニューを開きます。 

3. [設定の印刷] をタッチして、設定ぺージを印刷します。 

HP LaserJet M 3025 MFP , M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでファックスアクセサリぺージを印 
刷する 

1. コント ロール パネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして 脂報] をタッチします。 

3. スクロールして [設定/ステータスぺージ] をタッチします。 

4. スクロールして [設定ページ] をタッチし、設定ページを印刷します。 

情報ぺージのファックスアクセサリぺージで、「ハードウエア情報」という見出しの下にある「モデ 
ムのステータス」を確認します。次の表は、そのステータスと考えられる解ホまを示しています。 


動作中/使用可能 1 

アナログファックスアクセサリが取り付けられており、使用 
可能な状態になっています。 

動作中/使用不可 1 

ファックスアクセサリが取り付けられており、動作していま 
すが、 HPDigi ね ISending ューテイリテイによって MFP のフ 
ァックス機能が無効になっているか、 LAN ファックスがち効 
になっています。 LAN ファックスをち効にすると、アナロ 
グファックス機能は無効になります。 LAN ファックスとアナ 
ログファックスのどちらかのファックス機能のみを有効にす 
ることができます。 

停止中/使用可能/使用不可 1 

ファームウェアに障害が発生しています。ファームウェアを 
更新する必要があります。 123ページの「ファームウェアの 
アップグレードI を参照してください。 

破損/使用可能/使用不可 1 

ファックスアクセサリに障害が発生しています。ファック 
スアクセサリカードを取り外し、ピンが曲がっていないかど 
うかを確認して〈ださい。ステータスが「破損」のままであ 
る場合は、アナログファックスアクセサリカードを交換し 
てください。 

1「使 ffl 可能」は、アナログファックスアクセサリが使用可能でオンの状態であることを示します。「使用不可」は、 LAN フ 
ァックスが使用可能であることを示します（アナログファックスはオフ)。 
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ファックス機能が動作していない 

このセクションの表を使用して、ファックスの障害を特定し、解決して〈ださし、。 

ファックスアクセサリは取り付けられている力《、アイコンが MFP のメイン画面に表示されない。 


原因 

解決方法 

HP MFP Digital Sending Software 設定ューテイリテイによっ 
てアナログファックス機能が無効になっています。 

HP MFP Digital Sending Software 設定ューティリティを使用 
して、アナログファックス機能を有効にします。 

アクセサリが正常に動作していません。 

ファックスアクセサリのステータスを確認します。 

103 ページの「ファックスアクセサりのステータスの拖誠 I 

を参照してください。ステータスが 

「停止中」の場合は、新しいファームウェアのインストールが 
必要な場合があります。 

カードを取り付けたばかりであるにもかかわらず、ステータ 
スが「破損」の場合は、カードを取り外し、ピンが曲がって 
いないかどうかを確認しまず。 

カードが正しく取り付けられているにもかかわらず、ステー 
タスが「破損」の場合は、カードの交換が必要な場合があり 
ます。 

フォーマッタボードが故障しています。 

HP サービス担当者に修理を依頼してくださ 

し、。 127ぺージの 「HP Customer Care I を参睛して〈ださ 

い。 


MFP にファックスメニューが表示されなし、。 


原因 

解み方法 

LAN ファックスがち効になっていまず。 

これは正常な動作です 。 HP Digital Sending Software によつ 
て LAN ファックスがち効になると、アナログファックスは 
無効になり、アナログファックスでのみ使用されるファック 
スメニューは表示されません。 
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一般的なファックスの問題 

このセクションの表を巧用して、ファックスの問題を解みしてくださし、。 


問題 

原因 

解決策 

ファックスを送信できない。 

JBIG が有効になっていますが、ファッ 
クス受信側に JBIG 機能がありません。 

JBIG をオフに設定します。 

ステータスメッセージバーに[メモリ不 
足です]というステータスメッセージが 
表 7 F される。 

MFP ストレージディスクが 滿 杯になっ 
ています。 

ディスクからファイルをいくつか削除し 
ます。ディスクの管理ちまについては、 
MFP ユーザーズガイドを参照してくだ 
さし、。 

写真の印刷品質がほいか、グレーのボッ 
クスとして印刷される。 

[ぺージ内容]のモード設定が間違ってい 
ます。 

[ぺージ内容]のモードを[図]または[テ 
キスト/グラフィック混合]に設定しま 
す。 72ぺージの「ファックスの 兴信- 
番号の手動入力 I を参照するか 、 MFP 
ユーザーズガイドの[ぺージ内容]モー 
ドの説明 を参照してください。 

MFP キーボードの[キャンセル]ボタン 
を押してファックス送信をキャンセルし 
ても、ファックスが送信されてしまう。 

ファックスジョブの画面を表示してい 
るときに [キャンセル] ボタンが機能する 
のは、一部の MFP (9040、 9050、 

ファックスをキャンセルするには、ファ 
ックスメニューを使用します。 

82ぺージ の「ファッ クスのキャンセ 


4345、4730、950 0) のみです。また、 
キャンセルが実巧されるまで最大30秒 
の遅延が生じる場合があります。最新 
の MFP ( M 5035、 M 3025 MFP 、 M 3027 
MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 

M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 

MFP 、 および HPCM 4730 MFP 、 

CM 6040 MFP シリーズ）では、キャンセ 
ルのメニュー（赤い [停止] ボタンを押す 
と表示される）で選択を行い、 [ OK ] を夕 
ッチして確認した後で、キャンセルが実 
行されます。 

ikL を参照してください。 

[電話帳]ボタンが表示されない。 

電話帳機能が有効になっていません。 

HP MFP Digital Sending Software 設定 
ユーティリティを使用して、電話帳機能 
を有効にします。 

HP WebJetadmin のファックス設をが見 
つからない。 

HP Web Jetadmin のファックス設定は 
デバイスのステータスぺージのドロッ 
プダウンメニューにあります。 

ドロップダウンメニューからデジタル 
送信とファックスを選択します。詳細 
については、 44ページの 「HPWeb 
Jetadmin I を参睛して〈だ声い。 

オーバーレイを有効にしても、ヘッダー 
がページ上部に付加される。 

オーバーレイが設定されていても、ファ 
ックスが転送された場合は、オーバーレ 
イヘッダーがページ上部に付加されま 
す。 

これは正常な動作です。 

受信者ボックスに名前と香号が混在して 
いる。 

名前と香号の取得元に応じて、名前と香 
号の両方が表示されるのは正常な動作で 
す。電話帳では名前がリストされ、他の 
すべてのデータべースでは香号がリスト 
されます。 

正常です。対策は必要ありません。 

1ぺージのファックスが2ぺージにわた 
つて印刷される。 

ファックスへッダーがファックスの上 
部に付加されると、テキストが2ページ 
目に押し出されます。 

1ぺージのファックスを1ページに印刷 
するには、才ーバーレイヘッダーを才 
—バーレイモードに設定します。 
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ファックスの送信中にドキュメントの給 
紙が停止する。 

ADF で紙詰まりが発生している可能性 
があります。 

紙詰まりが発生している場合は 、 MFP 
ユーザーズガイドの紙詰まり除去手順 
を参照して〈ださい。 

ファックスアクセサリの音量が大きす 
ぎるかかさすぎる。 

音量設定を調整する必要があります。 

音量設定の変更方法については、 

66ページの「呼び出し音の音量の設 



を J を参照してください。 
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ファックス受信の問題 

このセクションの表を使用して、ファックス受信時に発生ずる問題を解決して〈ださし、。 


ファックスアクセサリが着信ファックスの呼び出しに応答しない（ファックスが検出されない)。 


原因 

おミ夫方ま 

応答するまでの呼び出し回数が正しく設定されていない可能 
性があります。 

応答するまでの呼び出し回数の設定を確認します。 

電話線が正しく按続されていないか、機能していない可能性 
があります。 

按続が態を確認します。ファックスアクセサリに付属の電話 
線を使巧していることを確認します。 

電話回線が機能していない可能性があります。 

電話ジャックからファックスアクセサリを取り外し、電話を 
接続します。電話をかけてみて、電話回線が機能しているこ 
とを確認します。 

音声メッセージサービスによる妨害のため、ファックスアク 
セサリが呼び出しに応答できない可能性があります。 

次のいずれかの操作を行います。 

• メッセージサービスを停止します。 

♦ ファックス専用の電話回線を用意します。 


■ ファックスアクセサリの呼び出し回数を音声メッセージ 

の呼び出し回数よりも少なくします。 

ファックスの送受信が非常に遅い。 

原因 

解み方法 

グラフィックスが多く含まれているものなど、非常に複雑な 
ファックスを送受信している可能性があります。 

複雑なファックスは送受信に時間がかかります。 

受信側のファックス装置のモデム速度が遅い可能性がありま 
ず。 

ファックスアクセサリでは、受信側のファックス装置で使巧 
できる最速のモデム速度でのみファックスが送信されます。 

ファックスの送受信が非常に遅い(続き)。 

原因 

解み方ま 

ファックス送受信の解像度が非常に高〈設定されている可能 
性があります。通常、解像度を高くすると品質は向上します 
が、送信時間が長〈なります。 

ファックスの受信側である場合は、解像度を低〈してファッ 
クスを巧送信するように送信者に依賴します。ファックスの 
が信側である場合は、解像度をほくして、 72ページの「フ 
ァ ックスの送信- をちの手動 入力 I の說巧に従って f ぺージ 
内容]のモード設をを変更します。 

電話回線の接続が不適切な場合は、エラーに合わせて調整す 
るためにファックスアクセサリと受信側ファックス装置の伝 
送速度がお下します。 

ファックスの送信をキャンセルし、巧送信します。電話会な 
に電話回線の点検を依賴します。 

ファックスが MFP で印刷されない。 

原因 

解ホ方法 

給紙トレイに用紙がありません。 

用紙をセットします。給紙トレイが空のときに受信したファ 
ックスはメモリに保存され、用紙の補お後に EP 刷されます。 
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ファックスが MFP で印刷されない。 


原因 

解み方法 

[ファックス印刷のスケジュール設定]が設定されています。 

[ファックス印刷のスケジュール設定]がち効になっている場 
合は、この機能を無効にするまでファックスが印刷されませ 
ん。ファックスを印刷する場合は、 9目ページの「ファック 
ス印刷のスケジュール 設定を有効 まとは無効にする [ を参照 
してください。 

MFP のトナー残量が惜下しているか、トナーが切れていま 
す。 

MFP では、トナー残量が低下するかトナーが切れると、印刷 
が停止します。受信したファックスはメモリに保存され、卜 
ナーの補充後に印刷されます。 MFP での印刷に関するその他 
の問題については、 MFP ユーザーズガイドを参照してくだ 
さし、。 

着信呼び出しが音声の呼び出しである場合があります。 

通常、音声による着信呼び出しは、コールレポート上に通信 
エラー [17] として明記されます。この場合、ファックスエラ 
一ではないので特に対処は必要ありません。ファックス香号 
とは異なる電話香号を使うように呼び出し元と連絡を取って 
ください。 
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ファックス送信の問題 

このセクシヨンの表を巧巧して、ファックス送信時に発生する問題を解みして〈ださし、。 


問題 

原因 

解決策 

ファックスカ《送信中に停止する。 

送信先のファックス装置に障害が発生し 
ている可能性があります。 

別のファックス装置に送信してみます。 


電話回線が機能していない可能性があり 
ます。 

電話ジャックからファックスアクセサ 
リを取り外し、電話を接続します。電話 
をかけてみて、電話回線が機能している 
ことを確認します。 


電話回線の雑音が多く、品質がおい可能 
性があります。 

低いボーレートを試してみて、送信の 
信頼性を改善してください。最大ボー 
レートの設定を参照してください。 

ファックスアクセサリでファックスを 
受信できるが、送信できない。 

PBX システムでファックスアクセサリ 
を使用している場合、 PBX システムの 
ダイアル I -ーンをファックスアクセサ 
リで検出できない可能性があります。 

ダイアルトーンの検出設定を無効にし 
ます。 


電話接続に問題がある可能性がありま 
す。 

後で再試行します。 


送信先のファックス装置に障害が発生し 
ている可能性があります。 

別のファックス装置に送信してみます。 


電話回線が機能していない可能性があり 
ます。 

電話ジャックからファックスアクセサ 
リを取り外し、電話を接続します。電話 
をかけてみて、電話回線が機能している 
ことを確認します。 

ファックス送信時にダイアルし続ける。 

ファックスアクセサリでは、[通話中の 
場合のリダイアル]または[応答がない場 
合のリダイアル]オプションがオンに設 
定されている場合、ファックス香号が自 
動的にリダイアルされます。 

これは正常な動作です。ファックスがリ 
ダイアルしないようにするには、[通話 
中の場合のリダイアル回数]を0に設定 
し、[応答がない場合のリダイアル回数] 

を0に設定します。 

送信したファックスが受信測のファック 
ス装置に届かない。 

受信側のファックス装置がオフになって 
いるか、用紙切れなどのエラーが発生し 
ている可能性があります。 

受信者に連絡して、ファックス装置が才 
ンになっており、ファックスを受信する 
準備が整っていることを確認します。 


通話中の電話香号のリダイアルを待機し 
ているか、その前に送信を待機している 
他のジョブがあるため、ファックスがメ 
モリに保存されている可能性がありま 
す。 

このような理由でファックスジョブが 
メモリに保存されている場合は、ジョブ 
のエントリがファックスのログに記録さ 
れます。ファックス使巧状況ログを印刷 
し、「結果」の列に「保留」と示された 
ジョブがないかどうかを確認して〈ださ 
い。 
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エラーコード 

ファックスの送受信を妨害または中断するような問題が発生すると、 エラーコー ドが生成されます。 
この コー ドは、問題の原因をまき止めるために役立ちます。 エラーコー ドは、ファックス使用状況 口 
グ、ファックス コ ー ル レポート、および T.30 プロトコルトレ ース (121 ぺージの「サーピス設 
を L を参照）に表示されます。これら 3 つのレポートのいずれかを印刷し、 エラー コードを取得して 
ください。 エラーコー ドの詳しい説明と適切な対策は、 http://www.hp.com で 「 Q3701AJ または 
「HP LaserJet MFP Analoa Fax Accessory 300 」 を検索ずることによって見つけることができまず。 
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ファックス エラー メ ッセー ジ 

LaserJet MFP でアナログファックスを送受信する場合、ファックスの処理中に発生したエラーは 
MFP コントロールパネルに表示され、ファックスレポートに記載されます。ファックスエラーの原 
因は複数あり、電話接続の割り込みや雑音の場合もあります。ファックスの処理中に発生するエラー 
は、 その原因に関係なく MFP に表示されます。 

ファックスの処理に割り込みが入った場合、またはファックスの送受信中にエラーが発生した場合 
は、状況またはエラーの説明が表示されます。これは、2つの部分に分かれています。ファックスの 
処理が正常に完了した場合も、成巧したことを示すメッセージが表示されます。このメッセージ情報 
は、テキストによる説明と数値コードによって構成されます（一部のメッセージには数値コードは含 
まれません)。 MFP コントロールパネルには、メッセージのテキスト部分だけが表示されますが、フ 
ァックス状況レポート、ファックスコールレポート、およびファックス T .30 トレースにはテキス 
トメッセージと数値コードの両方が記載されます（これらのファックスレポートは、 MFP コントロ 
-ルパネルの憎理い[情報]メこューおよび憎理] > [ トラブルシューテイング]メこューで個別に印 
刷できます)。レポート内で、数値コードはメッセージテキストの後に括弧付きで示されます。たと 
えば、通信エラーが発生した場合、コントロールパネルには[ファックスの失敗：通信エラーと表示 
されます。同じエラーは、ファックス使巧状況レポートの結まフィールドで通信エラー (17) として 
表示されます。この場合、この通信エラーに関連付けられている数値コードは17です。 

数値コードはファックスモデムじよって生成されます。通常、数値コード （0) はモデムの正常な応答 
です。メッセージの中には、常に数値コード （0) が付けられるものや、環境に応じた数値コードの節 
囲が付けられるもの、数値コードのないものがあります。数値コード （0) は通常、ファックスモデム 
に関係がないものの、ファックスサブシステムの別の箇所で発生したエラーを指します。0な外のエ 
ラーコードは、モデムが実行している特定の化置またはプロセスに関する詳細情報を伝えるものであ 
り、必ずしもモデムに問題があることを示しているわけではありません。 

111 ページの 「送信ファックスメッセージ I の表と 113 ページの 「受信ファックスメッセージ I 
の表には、ファックスメッセージと最も一般的な数値コード、および推奨されている解み処置が示さ 
れています。表には、正常な状態または正常なイベントを表すメッセージも掲載されています。たと 
えば、相手先が通話中であるためにファックスを送信できなかった場合、通話中による失敗メッセー 
ジが表示されます。このメッセージは、ファックスサブシステムに異常があることを示すのではな 
く、ホ目手先が通話中であるためにファックスの送信が完了しなかったことを示します。トラブルシュ 
-ティングするためのさらに詳しい情報は 、 『HP MFP Analog Fax 300 ユーザーズガイド』 
( http :// www . hp . com / ao / mfpfaxaccessorv 3 Q 0 から入手巧能）を参照してく ださい。 

ここにリストされているな外の数値コードが付いたエラーメッセージが連続して表示される場合、力 
スタマサポートに連絡してください。カスタマサポートに連絡する前に、最後のファックス呼び出 
しに関する詳細情報を印刷してください。これは問題を特定するのに役立ちます。この詳細なファッ 
クス情報はファックス T .30 トレースと呼ばれており、最後のファックスに関して印刷できます。フ 
ァックスエラーが発生するたびに印刷されるように設定することもできます。ファックス T .30 トレ 
-スを印刷または設定するには、憎哩 > [ トラブルシューティング] > [ファックス T . 3 〇トレース]を 
押します。こうすると、直前のファックスに関するレポートを印刷するか、 T .30 トレースを印刷する 
タイミングを設定できます。 

送信ファックスメッセージ 


表 4-1 さ信ファックスメッセージ 


メッセージ 

エラー 番号 

説明 

操作 

キャンセル 

0 

ファックスは MFP のコント 
口ールパネルでユーザーによ 

なし。 



つて取り消されました。 
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表 4-1 送信 ファックスメッセー ジ（続き) 


メ ッ セージ 

エラー 番号 

説明 

操作 

成功 

N/A 

ファックスを正常に送信しま 
した。 

なし。 

通話中による失敗 

0 

ネ目手先のファックス機が通話 
中です。 

ファックスの自動ち試行が設 
定されている場合、自動的に 
再試行が巧われます。設定さ 
れていない場合、後から再送 
信を試行します。 

応答なし 

0 

受信側のファックス機が呼び 
出しに応答しません。 

受信側のファックス機が回線 
に接続されていないか、電源 
が切れています。受信者に連 
絡して、ファックス機の状態 
を確認します。再送信を試行 
します。 

庄縮 エラー 

任意 

ファックス内容が完全でない 
力、、送信されていない可能性 
があります。 

ファックスの再送信を試行し 
ます。 

発信音なし 

0 

ファックスの送信時にダイア 
ル I '■ーンが検出されませんで 
した。 

電話回線が有効かどうかを確 
認して、送信側のファックス 
でダイアルトーンの検出を巧 
わないように設定します。 

モデム エラー 

任意 

内蔵ファックスモデムから 
MFP に予期しない応答または 
無効な応答が出されました。 

ファックスのち送信を試行 
し、エラーが続く場合はサー 
ビス担当員に連絡します。 

通信 エラー 

17または36 

送信側と受信側の間の電話回 
線が失われています。 

ファックスの巧送信を試行し 
ます。 

通信 エラー 

11または36を除く任意の番 

一般的な通信問題で、ファッ 
クスの送信が割り込まれた 
力、、期待どおりに姐理されま 
せんでした。 

ファックスのち送信を試行 
し、エラーが続く場合はサー 
ビス担当員に連絡します。 

容量 エラー 

0 

ファックスイメー ジを読み取 
れなかったか、ディスクに書 
き込めませんでした。 MFP デ 
ィスクが損傷を受けている 
力、、 MFP のディスクで空きス 
ペースが不足している可能性 
があります。 

ファックスの巧送信を試行 
し、エラーが続く場合はサー 
ビス担当員に連絡します。 

ぺージエラー 

0 

ページ幅に互換性がないか、 
ページに無効な行が多すぎま 
す。 

ファックスの巧送信を試行 
し、エラーが続く場合はサー 
ビス担当員に連絡します。 

メモリ エラー 

0 

MFP の RAM メモリが不足し 
ています。 

エラーが続〈場合、 MFP に 
RAM を追加する必要がありま 
す。 

ジョブ失敗 

任意 

ファックスエラー。ファック 
スジ ヨ ブが完了しませんでし 
た。 

ファックスの巧送信を試行 
し、エラーが続く場合はサー 
ビス担当員に連絡します。 

電力障害 

0 

ファックスの送信中に送信側 
のファックス MFP で電力障 
害が発生しました。 

ファックスの巧送信を試行し 
ます。 

ファックスが検出されません 

17または36 

受信側でファックス機が検出 
されませんでした。 

ファックス香号を確認し、受 
信側のファックス機の電源が 
オンになっていて回線に接続 
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表 4-1 さ信ファックスメッセージ（続き) 


メッセージ 

エラー番号 

説明 

操作 




されていることを確認してか 




ら、ファックスの再送信を試 




巧します。 


受信ファックスメッセージ 


表 4-2 受信ファックスメッセージ 


メッセージ 

エラー番号 

説明 

操作 

成功 

N/A 

ファックスを正常に受信しま 
した。 

なし。 

ブロック 

N/A 

受信側のファックス機で、フ 
ァックスの受け取りがブロッ 
ク番号機能によってブロック 
されました。 

なし。 

モデムエラー 

任意 

内蔵モデムから MFP へ予期 
しない応答または不正な応答 
がありました。たとえば、フ 
ァックスの受信中に別のファ 
ックスの送信が試行されまし 
た。 

ファックスを再送信し、エラ 
一が続〈場合はサービス担当 
員に連絡します。 

通信エラー 

17, 36 

送信側と受信側の間の電話接 
続が切れたか、割り込みが入 
りました。 

ファックスを再送信します 
(送信側のファックス機が自動 
的に再試行しない場合)。 

通信エラー 

11または36を除く任意の香 

一般的な通信問題で、ファッ 
クスの送信が割り込まれた 
力、、期待どおりに処理されま 
せんでした。 

ファックスを再送信し、エラ 
一が続く場合はサービス担当 
員に連絡します。 

容量エラー 

0 

イメージを読み取れなかった 
力、、ディスクに書き込めませ 
んでした。 MFP ディスクが損 
傷を受けているか、ディスク 
の空きスペースが不足してい 
る可能性があります。 

ファックスを再送信し、エラ 
一が続く場合はサービス担当 
員に連絡します。 

ぺージエラー 

0 

ページ幅に互換性がないか、 
ページに無効な行が多すぎま 
ず。 

ファックスを再送信し、エラ 
一が続〈場合はサービス担当 
員に連絡します。 

メモリエラー 

0 

MFP の RAM メモリが不足し 
ています。 

エラーが続く場合、 MFP に 
RAM メモリを追加する必要が 
あります。 

压縮エラー 

0 

ファックスのデータが壊れて 
います。受信したイメージフ 
ァイルをデコードできません。 

ファックスを再送信します。 
ECM (エラー修正モード）をま 
だ有効にしていない場合はち 
効にします。 

印刷失敗 

0 

ファックスのデータが壊れて 
います。受信したイメージフ 
ァイルをデコードできません。 

ファックスを再送信します。 
ECM (エラー修正モード）をま 
だ有効にしていない場合はち 
効にします。 

ポーリング無効 

0 

ファックスポーリング機能に 
よって、別のファックス機か 
らファックスを受信しようと 

ポーリング対象のファックス 
機の管理をに連絡して、ファ 
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表 4-2 受信ファックスメッセージ（続き) 


メッセージ 

エラー番号 

説明 

操作 



しましたが、受信できません 
でした。 

ックスが有効であることを確 
認してから、巧試行します。 

ジョブ失敗 

任意 

ファックスエラー。これに 
は、特定されないすべてのェ 
ラーが含まれます。 

ファックスを巧送信し、エラ 
一が続〈場合はサービス担当 
員に連絡します。 

電力障害 

0 

ファックスの受信中に電力障 
害が発生しました。 

送信側でファックスの再送信 
を実行します。 

ファックスが検出されません 

17, 36 

ファックスに対して音声通話 
が行われました。 

なし 
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ファックスのログおよびレポート 

ファックスコールレポートの印刷（サムネールを含む） 

ファックスコールレポートは、最後に送受信されたファックスのステータスを示す簡単なレポート 
です。このレポートにファックスのサムネール （1 ぺージ目を62%縮小したもの）を印刷する必要が 
ある場合は、[レポートのサムネール]設定を選択します。 

HP LaserJet 4345mfp と9040 /9050mfp、 および HP Color LaserJet 4730mfp と9500 mfp でファックスコー 
ル レポートを印刷すを 

1. コントロールパネルの [メニュー] ボタンを巧して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

3. スクロールして [レポート] をタッチし、レポートのメニューを開きます。 

4. [ファックスコールレポート] をタッチします。 

5. ファックスの1ぺージ目のサムネールが必要な場合は、 [レポートのサムネール] をタッチしま 
す。次のいずれかの手順を実行します。 

• 1ぺージ目のサムネールを印刷に含めるには、 [はい] をタッチします。 

• レポートのサムネールの印刷を無効にするには、 [いいえ] をタッチします。 

6. 最新のファックス伝送についてのレポートを印刷するには、 [ファックスコールレポートの印 
届 IJ ] をタッチします。 

HP LaserJet M3025 MFP、M3027 MFP、M4345 MFP、M5025 MFP、M5035 MFP、M9040 MFP、M 9050 
MFP、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP、CM6040 MFP シリーズでファックスコールレポートを印刷 
する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. 隅 報] をタッチして、 [情綱 メニューを表示します。 

3. [ファックス レポ ート] をタッチして、 [ファックス レポ ート]メニュー を表示します。 

4. [ファックスコールレポート] をタッチして、 [ファックスコールレポー ト]画面を表示します。 

5. ファックスの1ぺージ目のサムネールが必要な場合は、 [レポートのサムネール] をタッチしま 
す。次のいずれかの手順を実行します。 

• 1ぺージ目のサムネールを印刷にさめるには、 [はい] をタッチします。 

• レポートのサムネールの印刷を無効にするには、 [いいえ] をタツチします。 
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6. [ファックスコールレポー ト] をタッチして、 ファックスコールレポー トを印刷します。 

7. [自動印刷] をタッチして、プリンタが [ファックス コールレポート] を印刷する時間を設定しま 
す。 

• ファックスコール レポートを印刷し ない 場合は、 [自動印刷し なし、] をタッチします。 

教 ミ主記:[自動印刷しない] を選択した場合は、ファックス使用状況ログを印刷しない限り、 
ファックスの伝送失敗がタッチスクリーンのステータスバーメ ッセー ジとしてま示される 
だけで、印刷による表示は行われません。 

• ファックスの送信後または受信後に [ファックスコールレポート] を印刷するには、 [すべて 
のファックスジョブ後に印刷] をタッチします。 

• ファックスの送信後に [ファックスコールレポート] を印刷するには、 [ファックスジョブ 
後に印刷] をタッチします。 

• デバイスがファックスのエラーを検出した後に [ファックスコールレポート] を印刷するに 
は、 [ファックスエラー後に印刷] (デフナルト）をタッチします。 

• デバイスがファックス受信エラーを検出した後に [ファックス コール レポート] を印刷する 
には、 [受信エラー後にのみ印刷] をタッチします。 

ファックスコールレポートの 印刷を スケジュール 設定するには 

[レポート印刷時間]設定を使巧して、ファックスコールレポートを印刷するを件を指定します。 

HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp でファックスコー 
ル レポートの印刷をスケジュール設定するには、次の手順を実行します。 

1. コントロール パネルの [メニ ュー] ボタンを押して、 メインメニ ューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

3. スクロールして [レポート] をタッチし、レポートのメニューを開きます。 

4. [ファックスコールレポート] をタッチします。 

5. 各ファックスの1ぺージ目のサムネールを有効または無効にするには、 [レポートのサムネール] 
をタッチします。次のいずれかの手順を実行します。 

• 1ぺージ目のレポートのサムネールを印刷に含めるには、 [はし、] をタッチします。 

• レポートのサムネールの印刷を無効にするには、 [いいえ] をタッチします。 

6. このレポートをいつ印刷するかを指定するには、 [レポート印刷のを件] をタッチし、次のオプシ 
ョンを選択します。 

• [全ファッ クス エラー] 

• [送信ファックスエラー] 

• [受信ファックスエラー] 

• [全ファックス] 

• [送信ファックスのみ] 

• [なし](デフオルト） 
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HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでファックスコールレポートの印刷 
をスケジュール設定する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. [情綱 をタッチし、 [ファックスレポート] をタッチします。 

3. [ファックスコールレポート] をタッチし、 [レポートを印刷するには] をタッチします。 

• [ファックスコールレポート] を印刷しない場合は、 [自動印刷しない] をタッチします。 


野 ミ主記：[自動印刷しない] を選巧した場合は、ファックス使巧状況ログを印刷しない限り、 
ファックスの伝送失敗がタッチスクリーンのステータスバーメ ッセー ジとして表示される 
だけで、印刷による表示は行われません。 


• ファックスの送信後または受信後に [ファックスコールレポート] を印刷するには、 [すべて 
のファックスジョブ後に印刷] をタッチします。 

• ファックスの送信をに [ファックスコールレポート] を印刷するには、 [ファックス送信ジョ 
ブ後に印刷] をタッチします。 

• デバイスがファックスのエラーを検出した後に [ファックスコールレポート] を印刷するに 
は、 [すべてのファックスエラー後に印厢リ] (デフナルト）をタッチします。 

• デバイスがファックス送信エラーを検出した後に [ファックスコールレポート] を印刷する 
には、 [送信エラー後にのみ印刷] をタッチします。 

• デバイスがファックス受信エラーを検出した後に [ファックスコールレポート] を印刷する 
には、 [受信エラー後にのみ印刷] をタッチします。 


を 注記： [なし]を選択した場合は、ファックス使用状況ログを印刷しない限り、ファックスの伝送失 
敗がタツチスクリーンのステータスバーメツセージとして表示されるだけで、印刷による表示は行 
われません。 


ファックス使用状況ログの印刷 

• 送受信ミをみまたは送信失敗のすべてのファックスの日付と時刻 

• ID (可能であれば電話番号） 

• 通話時間（オフフック時間） 

• ぺージ数 

• 結ま（送信成功、保留中、送信失敗。送信失敗にはエラーのタイプとコードを含む。） 

データベースには最新の500件のファックスエントリが保存されます（それより古いファックスは口 
グから削除されます)。データベースのファックスエントリには、任意のファックスセッションがエ 
ントリとして含まれます。たとえば、ファックスセッションは、送信ミきみファックス、受信ファック 
ス、またはファームウエアアップグレードの可能性があります。使用状況によっては、レポートのエ 
ントリが500件に満たない場合があります（受信またはその他の操作を行わず、500件のファックス 
を送信していない場合)。 

ログを記録のために使用する場合は、少なくともファックス500件ごとに定期的にログを印刷する必 
要があります。その後、ログを削除します。 

ファックス使用状況ログを印刷するには、次の手順を実行します。 
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HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp 、 および HP Color LaserJet 4730mfp と 9500 mfp でファックス巧用 
が況ログを印刷する 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

3. スクロールして [レポート] をタッチし、レポートのメニューを開きます。 

4. [ファックス使巧状況ログの印届1リ をタッチして、使用状況ログを印刷します。 

HP LaserJet M3025 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 MFP 、 M9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color l_aserJetCM4730 MFP 、 CM6040 MFP シリーズでファックス使用状況ログを印刷す 
る 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして [情 綱を タッチします。 

3. スクロールして [ファックスレポート] をタッチし、 [ファックス使用状況ログ] をタッチします。 
(レポートの印刷） 

請求書コード' レポートの印刷 

請ボ書コードレポートは、正常に送信された最新の500件のファックスを請ボ書コードごとにリス 
卜したものです。このレポートには次の情報が記載されています。 

• 請求書コード番号 

• 正常に送信されたすベてのファックスの曰かと時刻 

• ID 番号 

• 通話時間（オフフック時間） 

• 送信ページ数 

• 結ま（成功） 

データベースには最新の500件のファックスが保をされます（それより古いファックスはデータベー 
スから削除されます)。 レポートを記録のために使巧する場合は、少なくともファックス500件ごと 
にを期的にレポートを印刷する必要があります。その後、レポートを削除します。 


HP LaserJet 4345mfp と 9040 /9050mfp 、 および HP Color LaserJet 4730mfp と 9500 mfp で請求書コードレ 
ポートを印刷する 

1. コント ロール パネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

3. スクロールして [レポート] をタッチし、レポートのメニューを開きます。 

4. [請求書コードレポートの印届1リ をタッチして、レポートを印刷します。 

HP LaserJet M3025 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M5035 MFP 、 M9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM4730 MFP 、 CM6040 MFP シリーズで請求書コードレポートを印刷する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして [情報] をタッチします。 
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3. スクロールして [ファックスレポート] をタッチします。 

4. スクロ ールして [請求書コードレポート] をタッチします。 

5. [印刷] をタッチして、レポートを印刷します。 

ファックス使用状況ログと請求書コードレポートの削除 

ファックス巧巧状況ログと請求書コードレポートでは同じデータベースを使用します。この設定によ 
りデータベースが削除されると、使用状況ログと請ボ書レポートの両方のデータが削除されます。 

ファックスデータベースを削除するには、次の手順を実行します。 

HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp でファックス使用状 
況ログと請求書コードレポートを削除する 

1. コント ロール パネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

3. スクロールして [ファックス機能] をタッチし、機能のメニューを開きます。 

4. [使用状況ログの削除] をタッチします。 

5. すべてのエントリを削除するには [はい] をタッチします。エントリを削除せずに終了するには 
[いいえ] をタッチします。 

HP LaserJet M 3025 MFP . M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでファックス使用状況ログと請求書コ 
—ドレポート老削除する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

2. スクロールして [リセット] をタッチして、メニューを開きます。 

3. スクロールして [ファックス使用状況ログを削除] をタッチします。 

4. すべてのエントリを削除するには [はい] をタッチします。エントリを削除せずに終了するには 
[いいえ] をタッチします。 

ブロック対象ファックスリストレポートの印刷 


HP LaserJet 4345 mfp と9040 /9050 mfp 、 および HP Color LaserJet 4730 mfp と9500 mfp でブロ ック対まフ 
ァックスリストレポートを印刷する 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

3. スクロ ールして [レポート] をタッチし、レポートのメニューを開きます。 

4. [ブロックされたファックスリストの印刷] をタッチして、レポートを印刷します。 
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HP LaserJet M 3025 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでブロック対まファックスリストレ 
ポートを印刷する 

1. コントロールパネルの [管理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして 隅 綱を タッチします。 

3. スクロールして [ファックスレポート] をタッチします。 

4. [ブロックされたファックスリスト] をタッチして、レポートを印刷します。 

短縮ダイアルリストレポートの印刷 

短縮ダイアルリストレポートには、短縮ダイアル名に割り当てられているファックス番号がリスト 
されます。 


HP LaserJet 4345 mfp と HP Color LaserJet 4730 mfp 、 9040 /9050 mfp 、 および9500 mfp で短縮ダイアルリ 
ストレポート吉■印刷する 

1. コントロールパネルの [メニ ュー] ボタンを押して、メインメニューを開きます。 

2. [ファックス] をタッチして、[ファックス]メニューを開きます。 

3. スクロールして [レポート] をタッチします。 

4. スクロールして [短縮ダイアルリストの印刷] をタッチし、レポートを印刷します。 

HP LaserJet M 3025 MFP . M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 
MFP 、 および HP Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズで短縮ダイアルリストレポートを印 
刷する 

1. コントロールパネルの 惰理] アイコンをタッチして、[管理]メニューを開きます。 

2. スクロールして [情報] をタッチします。 

3. スクロールして [ファックス レポート] をタッチします。 

4. [短縮ダイアルリスト] をタッチして、レポートを印刷します。 
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サービス設定 

これらのオプションは、「エラーコード」セクションに従って対策を実行しても問題を解みできなか 
った場合のトラブルシューティングに役立ちます。これらは、 HP サービス担当者の指示のもとで巧 
巧することを前提としています。 

これらのオプションのメニュー内の位置は、 MFP によって異なります 。 HP LaserJet 4345 mfp と HP 
Color LaserJet 4730 mfp 、 9040 /9050 mfp 、 および9500 mfp では、これらのオプションは [ファック 
スサービス] メニューにあります 。 HP LaserJet M 3035 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 
MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 MFP 、 および Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP 
シリーズでは、これらのオプションは次の 3 つの場所のいずれかにあります。 [管理] > [初期セットア 
ップ] > [ファックスセットアップ] > [ファックス受信設定]、[管理] > [ トラブルシューティングし また 
は 障理] > [リセット]。 MFP の 情理] > [情報] メニューを巧ってメニューマップを印刷すると、目的 
の項目を見つけるのに便利です。 

[T.30 トレース]: T.30 トレースは、直前のファックス送受信に関して送信側および受信側のファック 
ス装置間で行われた通信をすべて記録した印刷レポートです。このレポートには、ほとんどのユーザ 
一の理解を超える巧術的な詳細情報が数を〈記載されています。ただし、このレポートに含まれてい 
る詳しいエラーコードやその他の情報は、ファックスの送受信に関連する特定の問題のトラブルシュ 
-ティングに役立つ場合があります。問題の原因をちき止めるために、レポートの内容が HP サービ 
ス担当をから要求される場合があります。この内容は、適切な対策を判断するうえで役立ちます(エラ 
—コードについては、 110 ぺージの「エラーコード' I を参照してくださし、)。 

[出荷時の通信設定に戻す] または [デフォルトの通信設定に戻す]: これを選択すると、いくつかのメ 
ニューがリセットされてデフォルトの設定に戻ります。リセットされる設定には、最大ボーレート、 
呼び出し音保留時間、 V .34、 スピーカーモード、伝送信号損失などがあります。 

[ファックス送信信号損失]: このオプションを使うと、電話回線の信号損失が補正されます。この設 
をを変更するとファックスが動作不能になる場合があるため、 HP サービス担当をの指示がない限 
り、変更しないでください。 

[ V .34] :この設赴こはモデムのボーレートを制御する2つの値（[標準]および[オフ])があります。嗎 
準]設定では、サポートされている33,600 bps までの任意のボーレートをモデムに選が（他のモデム 
と交渉）できます。[オフ]設定では、ボーレートは14,400 bps に設をされます。この設定は、変更さ 
れるまで、そのまま持続します。 

晴大ボーレート]: この設赴ま [ V .34] の場合と似ていますが、操作じ選巧するボーレートのリストが 
表示されます。ファックスに通信エラーがあると、この設定を使巧して低速のボーレートを選択し、 
通信エラーが電話回線によるものかどうかを判定します。この設定を指定すると、変更されるまで、 
そのまま持結します。 

[スピーカーモード]: このサービスには2つのモード設を（[標準]および[診断])があります。[標準] 
モードでは、初期接続によるダイアル時にモデムスピーカーがオンになり、その後でオフになりま 
す。[診断]モードでは、スピーカーをオンにすると、設定が[標準]に戻されるまで、すべてのファッ 
クス通信でオンになります。 

[呼び出し間隔] または [呼び出し音保留時間]: この設をは、 PBX 呼び出し信号の調整に使巧します。 
この設をは、 HP テクニカルサポートエージェントの指示のもとで巧用してください。 

[呼び出し回数]: この設定に指定できる値の範囲は、1〜200 Hz です。デフォルト値の68 Hz を変更 
しないでください。この設定は、 HP テクニカルサポートエージェントの指示のもとで使用してくだ 
さい。この設定を調整する手順は、このガイドで巧う範囲に含まれません。 

これらのオプションのメニュー内の位置は、 MFP によって異なります 。 HP LaserJet 4345 mfp と HP 
Color LaserJet 4730 mfp 、 9040 /9050 mfp 、 および9500 mfp では、これらのオプションは [メニュー] > 
[ファックス] > [オプションのファックスセツトアップ] > [呼び出し回数] にあります 。 HP LaserJet 
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M 3035 MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 MFP 、 
および Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでは、これらのオプションは [管理] > 
[お]期セットアップ] > [ファックスセットアップ] > [ファックス送信設定] > [呼び出し回数] にありま 
す。特をの値を指定するためのメニューオプションを表示するには、 [カスタム] を選択します。 

[ TCFT .30 遅延タイマ]: この設をに指をできる値の範团は、60〜255ミリ砂です。デフォルト値の 
60ミリ砂を変更しないでください。この設定は、 HP テクニカルサポートエージてントの指示のも 
とで使用してください。この設定を調整する手順は、このガイドで扱う範巧に含まれません。 

これらのオプションのメニュー内の位置は、 MFP によって異なります。 HP LaserJet 4345mfp と HP 
Color LaserJet 4730 mfp 、 9040 /9050mfp 、 および 9500 mfp では、これらのオプションは [メニ ュー ] > 
[ファックス] > [オプションのファックスセットアップ] > [TCFT.30 遅延タイマー] にあります。 HP 
LaserJet M 3035 MFP 、 M3027 MFP 、 M4345 MFP 、 M5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 
M 9050 MFP 、 および Color LaserJet CM4730 MFP 、 CM6040 MFP シリーズでは、これらのオプショ 
ンは [管理] > [初期セットアップ] > [ファックスセットアップ] > [ファックス送信設定] > [TCF T.30 遅 
延タイマー] にあります。特をの値を指定するためのメニューオプションを表示するには、 [カスタ 
ム] を選 t 尺します。 

[ TCF 下30延员： この設定に指まできる値の範团は、〇〜2550ミリ砂です。デフォルト値の0ミリ 
秒を変更しないで〈ださい。この設定は、 HP テクニカルサポートエージェントの指示のもとで使用 
してください。この設定を調整する手順は、このガイドで巧う範囲に含まれません。 

これらのオプションのメニュー内の位置は、 MFP によって異なります 。 HP LaserJet 4345 mfp と HP 
Color LaserJet 4730 mfp 、 9040 /9050 mfp 、 および9500 mfp では、これらのオプションは [メニュ ー] > 
[ファックス] > [オプションのファックスセットアップ] > [ TCF 化張] にあります 。 HP LaserJet M 3035 
MFP 、 M 3027 MFP 、 M 4345 MFP 、 M 5025 MFP 、 M 5035 MFP 、 M 9040 MFP 、 M 9050 MFP 、 および 
Color LaserJet CM 4730 MFP 、 CM 6040 MFP シリーズでは、これらのオプションは 惜理] > [初期セ 
ットアップ] > [ファックスセットアップ] > [ファックス送信設定] > [ TCF あ張] にあります。特定の値 
を指定するためのメニューオプションを表示するには、 [カスタム] を選択します。 
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ファームウェアのアップグレード 

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300のファームウェアは更新が可能です。ファックスのファ 
-ムウ; L ア更新は、 MFP 全体のファームウ； L ア更新の一部として行われます。 MFP のファームウェ 
ア更新の詳細については、 MFP サービスマニュアルを参照してください。 


皆を 記： ファックスのファームウエアを更新するには、 MFP の Web サイトにアクセスし、 MFP のフ 
アームウェアをダウンロードします。ファックスのファームウ； L ア更新は、 MFP のファームウ X ア更 
新の一部です。 
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A サービスとサポート 



Hewlett-Packard 限定保証書 

HP 製品 限定保障期間 

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessorv 300 1 年間、限定保証 


HP はエンドユーザーのお客様に巧し、購入日から上記の期間について HP のハードウてアおよびアクセサリに 
材料および製造上の欠陥がないことを保証します。保証期間中に HP がこのような欠陥の通知を受けた場合は、 
当社の判断に基づいて、欠陥があることが認められた製品を修理または交換します。交換製品は、新品または新 
品同等品となります。 

HP は購入日から上記の期間について、 HP のソフトウェアが適切にインストールおよび使巧されている場合 
に、材料および製造上の欠陥が原因でプログラミング命令の実行に失敗しないことを保証します。保証期間中 
に HP がこのような欠陥の通知を受けた場合は、その欠陥が原因でプログラミング命令が実行されないソフトウ 
ェアを交換します。 

HP は、 HP 製品の動作に中断やエラーがないことを保証しません。 HP が適正な期間内に製品を修理または交換 
し、保証書に記載されている状態に復元できない場合、お客様は製品をまやかに返品することによって購入金額 
の化い戻しを受けることができます。 

HP の製品には、新品と同等の性能を持つ再生部品が含まれているか、臨時に使用されている場合があります。 

( a ) 不適切または不十分な保守や調整、 （ b ) HP が提供していない ソフトウェア、インタフてース、 部品、または 
消耗品、 （ C ) 無許可の改変や誤巧、 （ d ) 製品の動作環境について公表されている仕様な外での使用、または （ e ) 使 
巧場所の不適切な準備や保守から発生する欠陥には、保証は適巧されません。 

現地の法律で認められている範困において、上記の保証は限定的であり、文書や口頭による他のいかなる保証ま 
たはを件も明示または暗示されていません。 HP は特に、商品性、十分な品質、および特定目的への適合性に関 
する暗默の保証またはを件を一切否認します。一部の国/地域、州、または郡では、暗黙保証の期間を制限する 
ことが許巧されていないため、上記の制限または除外が適巧されない場合があります。本保証は、お客様に特定 
のま的権利をちえるものです。また、国/地域、州、郡によって異なるその他の権利がちえられる場合もありま 
す。 HP の限定保証は、 HP が本製品に対するサポートを提供しており、 HP が本製品を販売している国/地域ま 
たは地区において有効です。お客様が受ける保証サービスのレベルは各 i 也区の標準に応じて異なる場合がありま 
す。 HP では、法律または規制上の理由から、本来意図されていない国/地域で動作するように製品の化態、適合 
性、または機能を変更することはありません。 

現地のま律で認められている範西において、本保証書の救ミをちまはお客様にとって唯一の排他的な救済ちまとな 
ります。上記の場合を除き、 HP またはそのサプライヤは、データの消失、あるいは直接的、例外的、付随的、 
間接的（利益逸失やデータの消失を含む)、またはその化の損害に巧し、それが契約、不法行為、またはその他の 
いずれに基づいているかにかかわらず、一切の責任を負いません。一部の国/地域、州、または郡では、付随的 
または間接的損害を除外または制限することが許巧されていないため、上記の制限または除外が適用されない場 
合があります。 

本保証書に記載されている保証を件は、法律で認められている範囲を除き、お客様への本製品の販売に適巧され 
る必須の制をま上の権利を除外、制限、または変更するものではなく、このような権利とは別に定められていま 
す。 
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HP Customer Care 

World Wide Web 

ファックスアクセサリに関する多■くの問題の解み策は、 http://www.hp.com/qo/mfpfaxaccessorv30Q 
で見つけることができます。サポートサイトにアクセスし 、 「HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 
300 」 を検索して〈ださい。この Web サイトには、トラブルシューティングのヘルプ、ファックスの 
保守および使用についての情報、 マニュアル、 FAQ 、 ソフトウェア更新などが含まれています。 


野 ミ主記 ： HP Web サイトで、本書の印刷後に行われた製品の更新または変更に関する情報を確認して 
ください。 ht 虹// www . hD.com に移動して、「〇3701八」を検索します。[製品クイックリンク]を使用 
して製品マニュアルに移動し、[正誤表]を検索します。この正誤表で、製品の最新の変更を確認しま 
す。 


電子メール 

最も短時間で回答を得るには、 http :// www . hp . com にアクセスして [Contact HP] をクリックしてくだ 
さい。電子メールによるサポートは英語でのみ行われていまず。 


電話 


http :// www . hp.com で 「HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300」を検索し、サポートの問い合 
わせ先のリンクを探してください。問題の解決に役立つ問い合わせ先の電話番号が記載されていま 
す。 
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B 仕様 


この章には、ファックスアクセサリの仕様に関する情報が記載されています。この章は次のセクシヨ 
ンで構成されています。 

• ファックスアクセサリの製品仕様 

• 交 梅部品 とアクセサリ 
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ファックスアクセサリの製品仕様 


環境仕様 


動作環境 

温度：10〜 32. 5で （50 〜91° F ) 

相対湿度： 20〜 8 〇%懈露しないこと） 

保管環境 

温度：-20〜40で (-4 〜 104- F ) 

相対湿度： 95%未滿（結露しないこと） 


ファックス仕様 


ファックス互換性 

CCIT / ITU-T Group 3、 EIA/TIA Class 1 、 Class 2.1 

電話コネクタ 

RJ 11 

圧縮方法 

MH 、 MR 、 MMR 、 および JB に 

サポートされているち送ま度および規格 

V .17 (14,400、12,000、目，600、7,200 bps ) 

V .33 (14,400、12,000 bps ) 

V .29 (9,600、7,200 bps ) 

V .27 (4,800、2,400 bps ) 

V .34 (16,800、19,200、21,600、24,000、26,400、 
28,800、31,200、33,60 0 bps ) 

モデムを度 

最高 33.6 Kbps 

短縮ダイアル 

はい 

ファックス解像度（送信および受信） 

標準- 200 X 100 dpi 

高画質- 200 X 200 dpi 

最高画質-300 X 300 dpi 

超高画質 -200 X 400 (受信のみ） 

超高画費 -400 X 400 (受信のみ） 
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交換部品とアクセサリ 

ファックスアクセサリの交換部品は、販売担当をまたは Hewlett - Packard 代理店から入手できます。 
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規制情報 


このセクションでは、な下の規制情報について説明します。 

♦ 環境製品管巧プログラム 

♦ 適合音言書 

♦ 米国連邦通信委員会 

♦ カナダ通信局 

♦ その他の規制情報 
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環境製品管理プログラム 

環境の保護 


Hewlett-Packard Company は、環境に優しいちまで高品質の製品を提供することに熱むに取り組んで 
います。本製品は、環境への影響を最小限に抑えるためのいくつかの特性を備えた設計になっていま 
す。 


プラスチック 

25グラムを超えるプラスチック部品は、国際規格に従ってマークが付けられています。この国際規格 
は、製品が寿命に達したときにリサイクルの目的でプラスチックを識別できるようにするものです。 

材料の規制 

本 HP 製品には水銀は含まれていません。 


本 HP 製品のはんだ部分には鉛が含まれており、製品が寿命に達したときに特巧な処理が必要になる 
場合があります。 


EU における一般家庭でのユーザーによる機器の廃棄 




製品またはパッケージに添付されているこのシンボルは、この製品は家庭ゴミとして廃棄できないこ 
とを示します。ユーザーは、廃棄対まの電子機器をリサイクルするため、指定された収集場所に持ち 
込む義務があります。廃棄機器の個別収集とリサイクルにより天然資源が保護され、人間の健康と環 
境に悪影響を及ぼさないちまでリサイクルが行われます。機器がリサイクルされるように廃棄するち 
まの詳細については、最寄りの公的機関のゴミ収集サービス、または製品を購入した販売店にお問い 
合わせください。 

詳細情報 

HP の環境プログラムには、な下の項目が含まれています。詳細については、 http :// www . hp . com / ao / 
environment または http :// www . hp . com / hpinfo / communitv / environment / を参照してく じさし、。 

• 本製品およびを〈の関連 HP 製品に関する製品環境プロファイルシート 

• HP の環境に対する取り組み 

• HP の環境管理システム 

• 寿命に達した製品に対する HP の返却およびリサイクルプログラム 

• 材料安全性データシート 
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適合宣言書 


適合宣言書 

に 0 /IEC 17050-1 および EN 17050-1 に準拠 

製造者名： Hewlett-Packard Company 

製造者の所在地： 11311 Chinden Boulevard , 

Boise , Idaho 83714-1021, USA 
上記の製造者は、本製品を次のとおり宣言します。 


製品名: 


HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 


規制モデル番号： 2 ) 
製品番号 
製品オプション： 


BO に B -0308-00 

03701-60001、03701-60002、 Q 3701-60004 
すべて 


上記の製造者は、上記の製品が次の製品仕様に適合していることを宣言します。 


安全性： IEC 60950-1 :2001 / EN 60950-1 :2001 + A 11 


EMC : CISPR 22:19 目7 / EN 55022:1998 - Class AW ) 

EN 55024:1998 + A 1: 2001 + A 2:2003 

FCC タイトル 47 CFR 、 パート15クラス A ]) / ICES -003、 第4版 
GB 9254-1998、 GB 1 7625.1 -1998 / CNS 13438 

Telecom : FCC 規則、パート68 

TBR -21:1998 


補足情報： 


本製品は、 EMC 指令 89/336/ EEC 、 ほ電圧指令2006 /95/ EC 、 R & TTE 指令 1999/5 /EC (付録 II )の要件に適合しており、 CE マーク、 ■ S を 
保持しています。 


本装置は、 FCC 規則のパート15に適合しています。運用は次の2つの条件に化うものとします。 （1) 本装置はち害な干渉を発生させては 
なりません。 （2) 本装置は誤動作の原因になる干渉を含むあらゆる干渉を許容できる必要があります。 

1) 本製品は、 Hewlett - Packard のパーソナルコンピュータシステムを使用した一般的な構成でテストされました。 

製品の適合テストは、まだ施行されていない条項 9.5 レ U 外の標準に対して行われています。 


2) 規制の目的で、本製品には規制モデル香号が割り当てられています。この番号を、製品名や製品香号と混同しないでください。 

3) 警告：これはクラス A 製品です。屋内環境では、本製品が原因で無線障喜が発生する場合があります。この場合、適切な対策の実施が 
必要になることがあります。 

Boise , Idaho 83714-1021, USA 


2007 年 10 月 24 日 

規制情報用途のみの連絡先： 

ヨーロ ッ パの連絡最寄りの Hewlett-Packard 販売サービス代理店または Hewlett-Packard Gmbh , Department HQ - TRE / Standards Europe , 
先： Herrenberger StraAVe 140, D - 71034 Boblingen , Germany , (ファックス： +49-7031-14-3143) 

米国の連絡先： Product Regulations Manager , Hewlett-Packard Company , PO Box 15, Mail Stop 160, Boise , Idaho 83707-0015, USA , 

(電話： 208-396-6000) 
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米国連邦通信委員会 

FCC パート15適合宣言 

本装置は、 FCC 規則のパート15じ従い、クラス A デジタル装置の制限に適合していることがテスト 
により確認されています。この制限は、装置を商業環境で使用するときに、有害な干渉に対する適切 
な保護を提供するために設けられています。本装置は、無線周波エネルギーを発生し、使用し、放射 
することがあります。取扱説明書に従って設置および巧巧しない場合、無線通信に有害な干渉を引き 
起こすことがあります。本装置を居住区域で使巧すると、有害な干渉を引き起こす可能性がありま 
す。この場合、ユーザーは自費で干渉を除去する必要があります。 


A 警告！ HP が巧確に承認していない変更や改修をファックスアクセサリに巧して行った場合は、本 
装置を使巧するユーザーの権限が無効になることがあります。 

載 を記： FCC 規則のクラス A 制限に適合するには、シールドされたインタフエースケーブルを使用 
する必要があります。 


FCC パート68通信 

要請を受けた場合は、本製品に内蔵されている SocketModem 力ードについての次の情報を電話会社 
に提供する必要があります。 


メーカー： 

Multi-Tech Systems , Inc . 

2205 Woodale Drive 

Mounds View , MN 55112 

USA 

製品名： 

モデムモジュール 

モデル香号： 

MT 5634 SMI 

FCC 登録香号： 

AU 7- USA - 25814 - M 5 -E 

リンガ等価： 

0.3 B 

モジュラジャツク （ USOC ) : 

RJ 11 C または RJ 11 W (単線） 

米国内のサービスセンタ： 

米国 


(763) 785-3500 

(763) 785-9874 ファックス 


本装置は FCC 規則のパート68に適合しています。ソケットモデムモジュールには、本装置の FCC 
き録番号、リンガ等価番号 （ REN )、 その他の情報を記載したラベルが付けられています。要請を受け 
た場合は、この情報を電話会社に提供する必要があります。 REN は、電話回線に接続可能な装置の数 
を決定するために使用します。電話回線の REN が大きすぎると、装置が着信呼び出しに応答しなく 
なる場合があります。ほとんどのエリアでは、 REN の合計が 5.0 を超えないようにする必要がありま 
す。 REN の合計によってみ定される、電話回線じ接続可能な装置の数を確認するには、呼び出しエリ 
アの最大 REN を電話会社に問い合わせてください。 

本装置では、 RJ 11 C または RJ 11 W 阵線）の USOC ジャックを使用します。 

本装置には、 FCC に適合する電話線およびモジュラプラグが付属しています。本装置は、パート68 
に適合する互換モジュラジャックを使用して、電話回線網または構内回線に接続するように設計され 
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ています。本装置は公を電話には使用できません。共同電話サービスへの接続には州稅がかかりま 
す。本装置によって電話回線網が悪影響を受ける場合、電話会社は一時的なサービス停止の可能性が 
あることを事前に通知します。事前通知が困難な場合、電話会社はできる限り早く顧客に通知しま 
す。また、必要に応じて FCC に苦情を申し立てる権利があることも通知されます。電話会社は、本装 
置の動作に影響を与える可能性のある施設、装置、運用、または手順の変更を行う場合があります。 
このような場合、電話会社は、ユーザーが必要な変更を行ってサービスを中断せずに済むように事前 
通知を行います。本装置で問題が発生した場合、トラブルシューティング、修理、保証などについて 
は、本マニュアルの「カスタマサポート」のセクションに記載されている HP カスタマサービスま 
でお問い合わせください。その問題が電話回線網に悪影響をちえている場合は、問題が解決するまで 
電話回線網に装置を接続しないように電話会社から要請されることがあります。な下の修理は、顧客 
が行うことができます。製品に付属していた元の機器と電話線の交換。また、本装置を接続するホス 
卜装置の AC コンセントに AC サージ保護装置を取り付けることをお勧めします。これにより、落雷 
やその他の電気サージによる装置の損傷を防ぐことができます。 

米国の電話利用者保護法 

1991年制定の電話利用を保護まにより、コンピュータまたはファックス装置を含むその他の電子機 
器を使用してメッセージを送信する場合、各送信ページの上部または下部の余白あるいは最初の送信 
ページに、送信日時、メッセージ送信元の会社名、団体名、または個人名、および送信元の装置、会 
社、団体、または個人の電話番号を明確に記載しないと違法と見なされます (900 で始まる電話番号 
や、市内または長距離の通話料を超過する料金が課される電話番号は記載できません)。この情報をフ 
アツクス装置に設定するには、第1章の 38ぺージの「必須のファックスの設ず I を参照してくださ 
い。 
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カナダ通信局 

本装置は、カナダ EMC クラス A の要件に適合しています。 

« Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromaanetiques ( CEM ). » 

カナダの規制通告 

ま意：各端末装置に割り当てられているリンガ等価番号 （ REN ) は、電話インタフ X - スにち続巧能な 
端末の最大数を示しています。インタフエースの終端は、すべての装置のリンガ等価番号の合計が5 
を超えないという要件を満たせば、装置を任意に組み合わせて構成できます。 

ま意 ： Industry Canada ラベルは、認定ミ斉みの装置であることを示しています。この認定は、通信ネ 
ットワークの保護、運巧、およびを全に関する特をの要件を本装置が満たしていることを意味しま 
す 。 Industry Canada ラベルは、装置がユーザーの期待どおりじ動作することを保証するものではあ 
りません。 

本装置を設置する前に、ユーザーは居住区の通信会社の施設に接続することが許可されているかどう 
かを確認する必要があります。また、装置は適切な接続方まで設置する必要があります。上記のを件 
に準拠していても、状況によってはサービスのお下が生じる場合があることにを意してください。認 
定済みの装置の修理は、サプライヤが指定したカナダの認可保守機関が行う必要があります。ユーザ 
一が本装置を修理または改造した場合、または装置に障害が発生した場合は、装置を切断するように 
通信会社から要請されることがあります。 

ユーザーは自身のま全のため、電力設備、電話線、および屋内金属配水管システム（巧在する場合）の 
接地接続が適切に行われていることを確認する必要があります。この対策は、郊外では特に重要で 
す。 


A ミ主意： ユーザーはこのような接続を自分で行おうとせず、必要に応じて適切な電気検査機関または 
電気巧師に問い合わせてください。 


ま意：各端末装置に割り当てられているリンガ等価番号 （ REN ) は、電話インタフ X - スにち続可能な 
端末の最大数を示しています。インタフてースの終端は、すべての装置のリンガ等価番号の合計が 5.0 
を超えないという要件を満たせば、装置を任意に組み合わせて構成できます。電話回線網に装置を直 
接接続するための標準接続コード（電話ジャックタイプ）は CA 11 A です。 
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その他の規制情報 

EU 加盟国/地域の規制情報 

本装置は、欧州経済区域 ( EEA ) のす ベての 国/地域（公を交換電話回線網）で動作するように設計され 
ています。電話回線網の互換性は、内部ソフトウてアの設定に依存します。別の電話回線網で装置を 
使巧する必要がある場合は、装置のサプライヤに連絡してください。その他の製品サポートを受ける 
には、製品に付属のサポート文書に記載されている Hewlett - Packard の電話番号に連絡してくださし、。 

ニュージーランド Telecom の警告 

1. 端末装置の品目に対する Telepermit の供与は、その品目が Telecom ネットワークに接続するた 
めの最イ圧を件を満たしていることを Telecom が承認したことのみを示しています。これは、 
Telecom が製品を推奨するものでも、いかなる種類の保証を提供するものでもありません。特 
じ、ある品目が別のメーカーやモデルの Telepermit 取得済み装置と共にあらゆる局面で正常に 
動作することを保証するものではなく、ある製品が Telecom の全ネットワークサービスと互換 
性があることを示すものでもありません。 

本装置は、あらゆる動作を件下において、仕様に示されている高い速度で正常に動作するとは限 
りません。一部の公を交換電話回線網に接続する場合、 33.6 kbps および56 kbps での接続は、 
それよりも低いビットレートに制限される可能性があります。このような状況で問題が発生し 
た場合、 Telecom は一切の責任を負いません。 

2. 本装置が物理的に損傷した場合は、直ちに本装置を取り外し、廃棄または修理を手配してくださ 
い。 

3. 他の Telecom の顧客に迷惑をかけるようなちまで本モデムを使用してはなりません。 

4. 本装置にはパルスダイアル機能が搭載されていますが、 Telecom の標準は DTMF 卜ーンダイア 
ルです。 Telecom の電話回線で今後も引き続きパルスダイアルがサポートされるという保証は 
ありません。 

本装置が他の装置と同じ回線に接続されているときにパルスダイアルを巧巧した場合、「ベルテ 
ィンクル」と呼ばれるノイズが発生したり、誤った応答状態が発生する場合があります。このよ 
うな問題が発生した場合 、 Telecom Faults Service には連絡しないで〈ださい。 

推奨するダイアル方法は DTMF 卜ーンダイアルです。この方法はパルス （10 進諷ダイアルより 
も高まで、ニュージーランドのほとんどすべての電話交換局で利用できます。 

5. 警告：主電源に障害が発生している間は、本装置から「111」またはその他の番号を呼び出すこ 
とはできません。 

6. 本装置は、同じ回線に接続されている別の装置へのお送を適切に処理できない場合があります。 

7. Telecom の Telepermit 要件に適合するために必要な一部のパラメータは、本装置に関連する装 
置 （ PC ) に依存しています。関連する装置は、 Telecom の仕様に適合するために、次の制限内で 
動作するように設定して〈ださい。 

同じ番号を繰り返し呼び出す場合： 

• 手動呼び出しを開始する場合、同じ番号に対して30分間に10回を超える呼び出しを試み 
ないでください。 

• 呼び出し試行が終了してから次の試行を開始するまでの間に、装置を30砂な上オンフック 
状態にして〈ださい。 
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複数の番号を自動的に呼び出す場合： 

• 複数の番号を自動的に呼び出す場合、呼び出し試行が終了してから次の試行を開始するまで 
の間隔が5秒な上になるように装置を設定してください。 

着信呼び出しに自動的に応答する場合： 

• 呼び出し信号の受信後3〜30救の間に応答するように装置を設定して〈ださい。 

8. 正常動作を確保するには、1本の回線に接続されている全装置の合計 RN が常に5な下になるよ 
うにする必要があります。 

南アフリカの通告 

本モデムは、承認巧みのサージ保護装置と共に使用する必要があります。 

台湾 BSMI クラス A 警告 

警告使用者； 

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻 
干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。 
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